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PRÉFACE 


L'absence d'un recueil donnant les définitions des termes 
les plus couramment employés dans l'industrie du Bâtiment 
et des Travaux Publics constitue depuis des années une incon- 
testable lacune. 

L'abondante diffusion de Revues techniques spécialisées, la 
haute valeur de cette documentation, semblent devoir exiger 
la parution d'un dictionnaire qui se propose d'apporter à tous 
les techniciens, quelle que soit leur formation, la connaissance 
d'un vocabulaire de base. 

Il ne saurait s'agir en l'occurence d'une Encyclopédie. Le 
présent ouvrage ne veut être qu'un dictionnaire au sens strict 
du terme. Il ne contient que des définitions, rédigées avec le 
maximum de précision et de clarté, à l'exclusion de tout com- 
mentaire. 

Les mots existants ou bien connus qui se trouvent correcte- 
ment définis dans les dictionnaires usuels et ne présentent pas 
de difficultés orthographiques n'ont pas été retenus. Il nous 
a semblé qu'il y avait lieu de rejeter, en outre, les mots plus 
ou moins désuets appartenant davantage à l'Histoire de l'Ar- 
chitecture ou à l'Archéologie qu'aux techniques modernes. 
Enfin, de très nombreuses définitions qui relèvent des disci- 
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plines pouvant prétendre à la rédaction d'un dictionnaire qui 
leur serait propre ont dû nécessairement être écartées. 

Il importait de faire un choix. 

Ce choix devait conduire les auteurs à la rédaction d'un 
ouvrage commode susceptible de donner le maximum de ren- 
seignements nécessaires ou simplement utiles sans alourdir 
sa tenue et sans l'éloigner de ceux auxquels il est essentielle- 
ment destiné. 


LES AUTEURS 


A 



abaque (architecture) : tablette carrée 
couronnant un chapiteau, une colonne 
ou un pilastre (syn. tailloir). — Ma- 
thématiques : graphique permettant de 

déterminer la valeur numérique d'une 
(onction. 



abattage : suppression de parties de 
construction en saillie. — Opération 
dans le creusement d'un tunnel consis- 
tant à déblayer le terrain entre !a gale- 
rie^ d'avancement et ['extrados de !a 
voûte jusqu'au niveau des naissances 
d'un côté de la galerie d'avancement. 

— de retombée ; taille biaise sur assise 
en pierre pour former sommier et servir 
de butée à un arc ou plate-bande. 

— (fouille en) : procédé de terrasse- 

ment sur front sensiblement vertical, 
consistant à pratiquer des saignées ver- 
ticales et horizontales encadrant des 
parallélépipèdes de terre que l'on dé- 
tache. 

— (front d') : face sensiblement ver- 
ticale d'une tranchée dans laquelle on 
pratique une fouille en abattage. 

abat- jour : ouverture 

dans un mur de façade 
avec ébrasements très 
ouverts sur la face 
intérieure afin de lais- 
ser passer le maximum 
de lumière. 

ûbaNson ou abat-sons : 

auvents inclinés vers 
le bas, vers l'extérieur, 
placés dans les baies 
de clochers ou beffrois 
pour rabattre le son vers le sol et proté- 
ger [çs cloches des intempéries. 



abattement : action d'abat- 
tre une partie d'assise en 
pierre ou une pièce de bois 
pour !a réduire aux dimen- abattement 
s ions voulues, 

abattu (angle) : ongle dont une partie 

a été supprimée pour réduire l'aigu, 
abat-vent ; dispositif de construction 
placé sur une souche d'un conduit de 
fumée afin de faciliter le tirage et 
éviter le siphonnage. 

abat-voix : plafond placé au-dessus 

d'une chaire, d'une estrade, d'une scène 
afin de renvoyer la voix vers l'auditoire. 

abée : ouverture permettant de diriger 
l'eau d'un moulin pour mettre celui-ci 
en mouvement. 



aboucher : mettre bout à bout deux 

tuyaux ou deux planches. 


□ bout : extrémité d'une pièce quelconque 
— Partie extrême de 
rives ornées en terre 
cuite en partie basse 
de comblas, — (char- 
pente) : joint d'assem- 
blage simple (voir 
aboutementï * 



about 

de faîtière 


— (assembler à) ; joindre une extrémité 
de planche à une autre trop courte, 
cboutement : joint d'assemblage simple 
de deux poutres ou de deux éléments tu- 
bulaires bout à bout, 
abouter : disposer bout à bout. 

Abroms (essai d'ï : essai consistant à 
remplir de béton un moule tronconique 
de dimensions déterminées ouvert aux 
deux extrémités et à mesurer la diminu- 
tion de hauteur verticale du cône de 
béton lorsqu'on enlève le moule, 

Âbrams icône d'ï : moule tronconique 
utilisé pour l'essai d'affaissement du bé- 
ton. 

gbrasin : arbre des régions orientales 

fournissant de l'huile incolore très sicca- 
tive, destinée à préparer le mastic à 
vernir le bois et à fabriquer certains 
vernis gras. 

abreuver: mettre sur un fond poreux 
une couche d'huile ou d'enduit pour 
boucher les pores et rendre la surface 
lisse. — Jeter de l'eau sur une paroi 
en maçonnerie, avant d'appliquer un 
enduit, de façon à en faciliter l'adhé- 
rence. 


m 
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abreuvoir : en maçonnerie de pierre 
de taille : entaille verticale ou obli- 
que pratiquée dans une face de joint 
pour humidifier le mortier, 

abricotine : marbre du même genre que 
la brèche violette, 

abside : fond de l'église, généralement 
de forme demï-circulatre ou polygonale, 
où se trouve le chœur, 

absidial : relatif à l'abside, 

absidiole : synonyme de chapelle absi- 
diale 

absorption (facteur d') : rapport entre 
le flux de rayonnement absorbé par une 
surface et le flux qu'elle reçoit, 

— (coefficient d') : synonyme de fac- 
teur d'absorption (préférer ce dernier 
mot) . 

acajou : bois exotique de couleur vive, 
rouge brunâtre, qui devient tancé lors- 
qu'il a été exposé à l'air et à la 
lumière, 

acanthe : plante ayant des feuilles har- 
monieusement découpées qui, sous forme 
stylisée ou naturelle, servent de motif 
de décoration, particulièrement en bas- 
relief, 

accélérateur de prise : produit qui, 

ajouté à un mortier ou un béton, en 
accélère la prise, 

accoïnçtm : pièce de charpente servant 
à rendre régulière la pente d'un toit, 

accolade : forme d'arc (voir arc), 

aceolement : synonyme d'accotement 

(voir ce mot). 

accoler : juxtaposer plusieurs pièces de 
bois. — (Architecture) : entrelacer des 
motifs d'ornementation, 

accore \ pièce de bois sensiblement ver- 
ticale servant à étayer ou à soutenir, 
accorer : étayer ou soutenir avec des 
occores. 

accotement : espace sur le coté d'une 
chaussée entre la bordure et le fossé ou 
les propriétés riveraines, 


accotement 



accotoir ou accoudoir : balustrade ou 
mur à hauteur de coude. 


accoulîns : alluvions servant à la fabri- 
cations des briques, 

accrochage : terme de métier caractéri- 
sant la solidité de l'assemblage de deux 
feuils de peinture successifs, ou d'un 
feuil sur son subjectlle. 
aceul : piquet placé à la base des étais 
obliques pour éviter ieur glissement. 

accumulateur : dispositif destiné à 

accumuler l'énergie électrique, solaire, 
thermique ou autre pendant une partie 
réduite de son fonctionnement et à 
restituer ensuite cette énergie. 

ache (feuille d') : élément de décora- 
tion en feuille à trois lobes en forme 
de lys. 

achromine : produit permettant ta co- 
loration en rouge du béton. 

acier allié ou spécial : acier auquel on 
a incorporé un élément autre que le 
carbone tel que le nickel, le chrome, le 
tungstène pour en modifier les qualités. 

- — cémenté : acier que l'on a recarburé 
en le mettant en contact, dans des 
caisses fermées, avec un cément qui est 
ordinairement du charbon de bois de 
chêne. Il sert à la fabrication d'outils. 

— comprimé : armature venant ren- 
forcer une section de béton comprimé 
insuffisante. 

— crénelé : acier destiné à armer le 
béton présentant des aspérités en for- 
me de créneau permettant une meil- 
leure adhérence. 

— demi- doux : employé dans la fabri- 
cation des tôles, des profilés divers et 
des ronds en béton armé. Teneur et 
carbone 0,300 à 0,400 et résistance de 
48 à 55 kg. 

— demi-dur : acier dont la teneur en 
carbone varie de 0,400 à 0,600 et dont 
la résistance varie entre 55 et 65 kg. 
Sert dans Sa fabrication des rails, 
éclisses, essieux, etc. 

□ der dur : acier dont ta teneur en car- 
bone varie de 0,600 à 0,700 et dont la 
résistance varie entre 60 et 75 kg. Em- 
ployé dans la fabrication de ressorts, 
marteaux, bandages. 

— doux : teneur en carbone variant de 
0,150 à 0,300 et ta résistance de 40 à 
48 kg. Sert dans les ouvrages courants 
des travaux publics. 

— émaillé î acier ayant reçu un trai- 
tement par émaillage afin d'éviter la 
corrosion. 


aci 
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ado 


acier extra-doux : sert pour îe tréfilage 

et en général pour la fabrication de 
t â les très façonné es. 

— extra-dur : teneur en carbone variant 
de 0,700 à 1,200 et résistance supé- 
rieure à 75 kg. Employé pour les res- 
sorts, les scies, la coutellerie. 

— * galvanisé : acier ayant reçu un 

traitement par galvanisation afin de 
le protéger contre la corrosion. 

— laminé : acier que l'on passe au 
laminoir pour obtenir des barres, pro- 
filés, rails, tôles. Les aciers extra-durs 
ne se laminent pas car ils cassent au 
laminage. 

— rapide : acier ayant une faible te- 
neur en carbone (0,5 à 0,7%), une 
teneur élevée en tungstène 12 à 20% 
et une teneur moyenne en chrome 3 à 
7 % Utilisé pour les machines-outils. 

— recuit : acier trempé ayant subi 

une cuisson supplémentaire pour en 
diminuer la fragilité, 

— trempé : acier soumis à une haute 
température puis à un refroidissement 
brusque en étant plongé dons l'eau ou 
l'huile. Il acquiert ainsi une plus grande 
dureté, une grande résistance au choc 
et à la traction, mais devient plus cas- 
sant. 

— en attente : longueurs de barre hors 
du béton destinées à permettre la conti- 
nuité avec d'autres armatures. 

— de couture : armatures destinées à 
parer à divers risques d'ouverture de fis- 
sures dans une pièce de béton armé. 


rie au-dessus d'un entablement ou ban- 
deau. — - Jadis, petits piédestaux sur 
base destinés à porter des vases, sta- 
tues, etc. 

actualisation : modification d'un prix 
remis antérieurement au jour de l'or- 
dre de service permettant de tenir 
compte de l'évolution des données 
économiques. 

adduction : action de diriger les eaux 
d'un lieu dans un autre. 

□ dent : entaille ou partie saillante de 
pièces de charpente permettant de les 
assembler exactement, 

adhérence : phénomène de liaison entre 
le béton et l'acier en béton armé, — 
Coefficient de frottement en mécanique. 

adhérent (nœud) : nœud mort qui ne 
se détache pas des tissus du tronc, 
adhésivité : propriété que possède une 
matière de coller à la surface d'un corps 
solide, 

adjudicataire : bénéficiaire d'une adju- 
dication publique de travaux ou de 
fournitures. 

adjudication : acte par lequel on adjuge 
un travail ou une fourniture. — Por 
extension, opération consistant à mettre 
en concurrence un certain nombre d'en- 
trepreneurs ou de fournisseurs pour 
rechercher le meilleur prix. 

— publique : mise en concurrence 

d'entreprises avec publicité, 

— restreinte î mise en concurrence 
d'un nombre restreint d'entreprises 
sélectionnées. 


acompte : somme versée à un entre- 
preneur durant le chantier en fonction 
des travaux éxécutés et à valoir sur 
le règlement final. 


acrotère : mur ou murette en maçonne- 
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adjuvant : produit ajouté à petite dose 
à un béton ou à un mortier afin d'en 
modifier les propriétés. 

adobe : argile qui mélangée d'eau et 
d'une faible quantité de paille hachée 
ou d'un autre liant, peut être façonnée 
en briques séchées au soleil. 

adoucie (taille) : (voir taille)* 

— ou collet : qualifie des marches 

dont les bords sont arrondis pour faci- 
liter les changements de direction, 

adoucir : rendre un ornement moins sail- 
lant. — Rendre une surface fisse et 
égale avec un enduit d'apprêt avant 
de recevoir une couche de peinture. — 
Affleurer deux points d'assise dont le 
nu n'est pas exactement de même 
aplomb. Eliminer d'une eau les sels 
de calcium ou de magnésium suscepti- 
bles de provoquer la formation de tartre. 
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adoucissement : réunion de deux élé- 

ments par une moulure circulaire. — 
Action d'affleurer deux joints d'assises 
présentant une différence minime de nu. 

— Action d'adoucir une eau. 

adoucisseur : produit assurent, plus ou 
moins automatiquement, radoucissement 
des eaux. 

— d'eau : appareil évitant, par traite- 
ment chimique, électrolytique ou élec- 
tromagnétique, le dépôt de tartre dans 
les tuyauteries et sur les parois des 
réservoirs d'eau chaude. 

aérateur : dispositif spécial, en général 
à lames vitrées mobiles, placé dans 
les parois externes pour faciliter et 
régler la ventilation naturelle — Pro- 
duit utilisé pour obtenir du béton aéré. 

aération (de solive) : vide ménagé sur 
les trois faces verticales d'une extré- 
mité de solive dans un mur en maçon- 
nerie. 

aérien (transporteur) : transporteur sur 
câble, 

aérobie : en présence d'air. Ex. : fer- 
mentation aérobie. 

aérotherme : appareil comprenant un 

ventilateur et une batterie de chauffe 
et puisont directement l'air chaud dans 
le local à chauffer. 

affaiblissement phonique : différence 

de niveau sonore NI -N2 entre un lo- 
cal dans lequel émet une source so- 
nore à un niveau NI et un local voi- 
sin où est perçu un niveau N2« 



Affaiblissement phonique 

affaissement (essai d') : 'voir Abrams 
(essai d'). 

affaler : manier un cordage pour l'aider 
à courir dans sa poulie et faciliter la 
descente des charges, — Par extension, 
descendre avec un cordage. 


affermir : rendre un sol plus consistant 
pour éviter des tassements ultérieurs, 
affiler ; donner le fil à un outil après 
un affûtage. 

affleurage : action d'affleurer, 
affleurement : résultat de l'affleurage, 

affleurer : aligner deux éléments de sur- 
face contigus pour supprimer les saillies 
(parquets, etc,), — (Charpente) : 
mettre de niveau la partie supérieure 
des solives d'un plancher, 
affouillable (terrain) : susceptible d'être 
l'objet du phénomène d'affouîllement. 
Ex. : sable, cailloux, argile, 
ûffouillement : excavation sous des fon- 
dations provoquée par l'action des eaux, 
— Fouille effectuée en sous-oeuvre, 
offourchage : action d'affourcher. 
af fourcher ; faire entrer une languette 
dans une rainure pour assembler les 
deux pièces de bois correspondantes. - — ■ 
Disposer les amarres d'une sapine ou 
d'une chèvre comme les amarres d'an- 
crage d'un navire. 

affût : monture d'un ciseau, d'un rabot, 
ofnor ; abréviation : Association Fran- 
çaise de Normalisation, 
agglomérant : produit enrobant les par- 
ticules de pigments d'une peinture et 
formant pellicule, 

aggloméré : bloc préfabriqué en béton, 
agitateur : appareil pour la fabrication 
d'émulsion par mouvement rototif d'un 
arbre à palettes, 

agrafe : pièce métallique destinée à 

relier deux assises de pierre ou à fixer 
un revêtement de dalles verticales 
contre un mur. — Genre de bride placée 
sur les ailes de filets en fer pour les 
unir. — Pièce en S se plaçant dons la 
feuillure d'un fer à T pour éviter le 
glissement du verre dans les châssis _ in- 
clinés. — Boucle en fer servant à fixer 
un volet à sa partie supérieure et à 
fermer en même temps la croisée. Syno- 
nyme de bande d'agrafe, 

— (bande d' ou patte d') : 

bande métallique en couverture 
pour empêcher le soulèvement l I 
des feuilles près des tasseaux. — Va 
Crochet ou crampon de fer ser- Cl 

vant à unir deux éléments tels J ©J 

que pierres, panneaux, etc. — 
Ornement de sculpture placé à agrafe 
la tête des arcs et reliant les 
moulures de l'archivolte avec la clef 
de l'arc et le nu du mur + 
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agrafe (serrurerie) : boucle de fer fixée 
à un volet et qui sert à fermer en 
même temps la croisée et le valet 
lorsqu'on î'accroche à l'espagnolette. 

ografer : fixer des pattes d'agrafes 

clouées sur le vollgeage d'une couver- 
ture pour maintenir les feuilles de zinc. 

ografure : façon de couverture en zinc 
à pente normale avec des agrafes, 

agrégat : produit pierreux ou non, uti- 
lisé avec te liant et l'eau pour fabriquer 
les bétons. 

— concassé : agrégat issu du concas- 
sage de pierres brutes. 

— rouîé : agrégat provenant d'un lit 
de rivière. 

agrégation : matériau fin à base de 

sable de carrière ou de débris de pierre, 
servant à former un revêtement de route 
lorsqu'on le mélange aux agrégats 
pierreux, 

agressivité : pouvoir corrosif d'un liquide. 

aiguille : tige de fer boulonnée reliant 
deux pièces de charpente afin de main- 
tenir leur écartement ou de les soula- 
ger. — Types de pointes minces et 
sans tête pour I assemblage des bois, — 
Pyramide élancée couronnant un clocher 
ou une toiture. — Cornières ou fers 
plats verticaux, fixés au-dessus des mon- 
tants d'une huisserie, noyés dans une 
cloison et scellés dans le plafond, com- 
posés, éventuellement, de deux éléments 
fixés bout à bout pour le réglage et 
servant à maintenir en place 1e^ cadre 
de la porte. — Pièce de bois qui, pla- 
cée presque verticalement et en léger 
contrebas avec d'autres éléments iden- 
tiques, constitue le rideau étanche et 
mobile de certains barrages. 

— de Procter : ressort taré permettant 
de suivre l'avancement du compactage 
et la teneur d'eau, 

— de Vicct t appareil servant à éva- 
luer la consistance ou la prise d'un 
béton ou d'un mortier, 

— vibrante : vibrateur placé dans la 
masse de béton frais de manière à en 
faciliter la mise en place et en ac- 
croître la compacité. 

aile : côté d'un édifice. 

— de poutre : renforcement d'équerre 
aux deux extrémités de l'âme de la 
poutre (voir âme). 


aile de moulin (en) : imparfaitement 
dressé (pièce de bois par exemple). 

— de pont : mur soutenant les berges 
d'une rivière ou d'un fleuve pour pro- 
téger les culées d'un pont contre le 
courant de l'eau, le choc des péniches 
ou de tout corps flottant ou entraîné, 

— (mur en) : mur de soutènement 

prolongeant je nu d'une culée avec 
jonction continue et non anguleuse. 

aileron : console renversée, générale- 

ment en décoration de couronnement 
de lucarne. — Palette en planche fixée 
sur ta roue d'un moulin à eau, — Bord 
de rainure des plombs à vitraux. 

ailettes (tube àï : tube sur lequel sont 
soudées ou serties des plaques perpen- 
diculaires à J'axe du tube. 

□ ire : revêtement de sol extérieur. Ex, : 
aire en asphalte, etc, — - Partie supé- 
rieure d'un pont sur laquelle a lieu la 
circulation, 

— d'élan : surface en cendrée de sautoir 
ou de lançoir servant à l'élan. 

— de plancher : remplissage du vide 
entre des solives, en général en plâtre, 
sur bardeaux, destinée â recevoir 3e 
revêtement de sol. 

— de réception : surface en sol sta- 
bilisé ou gazon, après un sautoir ou 
autour d'un lançoir, pour réception de 
l'athlète ou de l'engin de lancer. 

— • de traînée : surface couverte par le 
parcours d'un véhicule. 

□ is : grosses planches de bois de 3 à 
6 cm d'épaisseur. 

aisselier : pièce de charpente droite ou 
courbe servant à trianguler l'assemblage 
de ceux pièces (voir comble). 

aisselle : partie de voûte d'un four 

s, tué entre Ja naissance de la voûte 
et la mi-hauteur. 

□ jour ; petite ouverture ou échancrure 
dans une pièce, laissant passer la 
lumière. Ex, ; bots découpé 

ajout t constituant secondaire du ci- 
ment (pouzzolane, cendres volantes, 
etc,) ajouté au clinker. 

ajutage : dispositif spécial placé à 

l'ouverture d'une canalisation pour ré- 
gler ['ouverture et la portée du jet. 


oma 



alaise : pièce de bois 
rapportée, pour élargii 
ou allonger une pièce 
de bois insuffisante. - — 
Pièce de métal raccor- 
dant la toiture à une 
souche ou à un châssis 
tabatière, partie visi- 
ble du cadre de l'ossa- 
ture d'un vantail. 





alaise 

de chatière 


alandier : four à foyers multiples uti- 
lisé pour cuire faïence et porcelaine. 

albâtre : marbre à texture fibreuse, plus 
ou moins translucide, blanc laiteux, 
uni ou veiné de diverses couleurs, 

Alep { brèche d J ) : marbre de prove- 
nance de Turquie à galets roulés de 
couleur rose ou jaune, 
alésage : action d'aléser. 

aléser : mettre au diamètre exact l'inté- 
rieur d'un trou cylindrique, 

oléseuse : machine à aléser. 


I 



olette : parement d'un pîed-drolt s'éten- 
dant de l'arête jusqu'au pilastre. — 
Par extension : tout te panneau du 

pied-droit. 

alidade : instrument servant à mesurer 
les angles lors d'un relevé de plan, 

alignement : tracé de voirie pour déli- 
miter la propriété en bordure de rue. 

alignement (lever pari : procédé topo- 
graphique servant à situer ptanimétri- 
quement un point inaccessible à partir 
de points du pourtour commun. 

alisier : bois d'une essence très fine con- 
venant surtout pour les menus ouvrages 
d'ébénîsterie. 


alite : silicate tricalcique, composant du 
ciment Portland, et qui en possède la 
plus grande partie des propriétés hydrau- 
liques 

allège : partie de mur généralement 

moins épais que l'embrasure et montant 
jusqu'à hauteur d'appui entre les jam- 
bages d'une baie, 

ollégir : réduire l 'épaisseur ou le volume 
d'une pièce, — Placer une moulure 
pour donner plus de légèreté à une 
pièce lourde d'aspect. 

allongcage : mise au point de la pein- 
ture en ajoutant du vernis, du diluant 
ou du siccatif. 

atlouchi : résine soluble dans l'alcool 

servant à la fabrication de vernis, 
allumeur : appareil électrique servant à 
amorcer ['explosion d'un explosif, en 
général, dons te cas de plusieurs coups 
de mines simultanés. 

allameur-extincteur : appareil permet- 

tant de mettre en circuit ou hors cir- 
cuit à distance et automatiquement des 
appareils électriques. 

almagra (rouge d') : pigment tiré d'une 
argile ocreuse et nommée parfois rouge 
indien — Produit utilisé pour polir les 
glaces, 

alpûx : alliage d'aluminium et de sili- 
cium. 

Alpes (vert des) : marbre de prove- 

nance des Hautes-Alpes, d'un vert foncé. 

alternateur : appareil transformant du 

courant électrique continu en courant 
alternatif. 

olüminoge : revêtement d'aluminium. 

olundum ou oloxite : alumine cristallisée 
employée comme abrasif ou comme pro- 
duit réfractai re (céramique). 

alunê (plâtre) : plâtre obtenu par im- 
prégnation d'alun à du plâtre fin cuit 
à 600-700° C et moulu, 

alvéolaire : se dit d'un matériau qui 
présente une structure composée d'al- 
véoles juxtaposées. 

alvéole technique i gaine dans laquelle 
sont disposées les canalisations de 
fluides. $yn. ; gaine technique, 

amaigrir : réduire une pièce d'épaisseur 
pour permettre de l'ajuster à la place 
qu'elle doit occuper. — * Ajouter à un 
I ciment une poudre inerte de façon 
I à réduire le pouvoir liant. 


orna 
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omarroge : fixation d'un cordage à un 
élément fixe. Ex. : amarrage à la char- 
pente ou à une cheminée de cordages 
de suspension d'échafaudages ou amar- 
rage à une pierre du cordage de levage 
de cette pierre, 

a massette : petit 
couteau en corne 
ou en bois 
employé par les «massette 

peintres pour 

ramasser les couleurs fines, dont les 
nuances s'altèrent au contact du fer. 

cm bon : tribune élevée sur le devant du 
chœur d'une église. 

âme : partie centrale d'une poutre en l 
ou en II; matériau simple ou composite 
qui se trouve placé entre deux parais. 

amenuiser ; réduire l'épaisseur d'une 

pièce en la rabotant. 

amiante : substance minérale de couleur 

grisâtre ou blanche, incombustible. 

amiante-ciment : matériau composé 

d'amiante et de ciment comprimé et 

séché, 

aminci : aplatissement en pointe d'une 
extrémité d'un motif en fer, obtenu en 
le forgeant. 

amorçage : voir amorce. 

amorce : synonyme de harpe, — Début 

de percement de trou ou d'une ouverture. 

— Extrémité et forme de pièce préparée 
par la soudure. — Elément servant à 
provoquer l'explosion d'un explosif. 

— en retour : moellon posé en retour. 

amorces de mur : maçonneries réali- 
sées aux extrémités d'un mur facili- 
tant son alignement, 

amorccur : petit 
robinet à enton- 
noir placé sur 
un corps de 
pompe pour per- 
mettre l'a m o r- 
çage avec une _ _ . , 

petite quantité a lo chol * yr 

d'eau. amorce instantanée 

omorçoir : outil de charpentier permet- 
tant d'amorcer des trous avant l'usage 
d'autres outils, 

amorphe : forme non cristallisée d'un 
corps existant aussi sous forme cris- 
talline. 

amortissement : élément terminant une 
partie d'édifice et, en particulier, un 


comble, — Raccordement d'une saillie 
par profil continu, 

amortisseur (d'ascenseur) ; dispositif sur 
lequel bute un ascenseur à une extré- 
mité de sa course et destiné à amortir 
les chocs correspondants, 
ampasîte : matériau fait en utilisant la 
bagasse. 

ampère : unité légale d'intensité de 
courant électrique. 

ampère-heure : unité de quantité d'élec- 
tricité. 

ampèremètre : instrument destiné à me- 
surer l'intensité d'un courant élec- 

trique. 

amphibole : roche fibreuse ou lamelleuse 
verte ou brune. 

□ mphibûlique : qualifie une roche où 

i J on trouve de ['amphibole, 
anaérobie : en dehors de la présence 
d'air. Ex. : fermentation anaérobie. 

anas de lin ; fibres résultant du rouis- 
sage et du teillage du lin. 

ancon : sorte de console soutenant une 
corniche, — Pierre de coin, 
ancrage : fixation par barres ou parties 
métalliques scellées d'un élément tel 
que le tablier d'un pont sur le massif 
de culée ou d'un barrage sur le sous- 
soi. — Appareil ou dispositif de fixa- 
tion d'extrémités de câbles de pont sus- 
pendu ou de câbles de béton précon- 
traint ou de barres à béton armé ou 
analogue. 

— (massif d'} : massif en béton ser- 
vant de fixation à un câble ou à une 
structure. 

ancre : pièce fixée à l'extrémité d'une 
tige de tirant retenant un mur ou un 
élément de charpente. — Par extension 
tige d'acier reliant deux 
éléments de construction 
et destinée à éviter l'écar- 
tement de ces deux élé- 
ments; par exemple, deux 
murs ou une souche et la 
charpente, 

andésite : roche acide 

basique à mica noir contenant AB à 
55 % de silice. 

angélique : bois de Guyane assez dur, 
d'excellente qualité, employé pour les 
parquets et les charpentes spéciales. 

anglaise : partie peinte en ton plus 

fonçé sur le battant d'une porte. 




d'ùUumooe 








' 


ont 


ongle d'éboulement : ongle formé par 
un talus naturel par rapport au plan 
horizontal. 

angle sfadi me trique : angle sous lequel 
est vue une mire, 

angles : d'attaque, d'affûtage de dé- 
pouille d'un outil de coupe (voir figure), 
angledozer : utiliser bouteur biais. 

onglet : cavité à angle droit en forme 
de V séparant les bossages. 

anhydrife : sulfate de calcium totale- 
ment déshydraté (plâtre de cuisson très 
poussée). 

anneau : élément cylindrique de rela- 
tivement faible longueur dons l'exécu- 
tion d'un tunnel. — Mouture convexe 
qui entoure le fût d'une colonne. — * 
Organe d'assemblage en forme circu- 
laire utilisé en charpente pour amélio- 
rer l'adhérence entre les pièces de bols. 

— Rocade Interne la plus proche du 
centre d'une ville. 

□ nneïée (colonne) : colonne comportant 
un anneau. 

anedisé : se dit d'un produit métalli- 
que ayant reçu un traitement électro- 
lytique. 

anse de panier ; 

courbe obtenue par 
des ores de cercles 
raccordés. 

anspect : levier. 

ante ; pilastre pla- 
cé à un angle d'é- 
difice ou à l'extré- 
mité de murs pour 
consolider l'édifice. 

antefixe : relèvement décoratif verti- 
cal de faîtière spéciale destinée à 
l'extrémité du faîte, 
onter : mettre bout à bout deux pièces 
de bois. 

a nti balançant : dispositif évitant le 

balancement d'un caténaire ou le 
maintenant dans une direction, 

a ntt- bélier : dispositif situé générale- 
ment au point le plus élevé d'une co- 
lonne montante, en vue d'atténuer les 
chocs produits par les brusques varia- 
tions de pression d'eau, 
antibois : assemblage disposé sur le sol 
pour éloigner les chaises 
des murs pour éviter les I | 

dégradations. antibais 



anse de panier 


ont 


opp 


- 13 - 


□ ntidéflogrant : appareil permettant 

d'éviter que réchauffement d'un équi- 
pement ne provoque l'explosion de 
l'air ambiant. 

cntifouling (peinture) : peinture empê- 
chant l'adhérence des algues et des 
mollusques aux surfaces métalliques 
baignant dans l'eau de mer, syn : anti- 
salissure (peinture). 

antigel : adjuvant évitant le gel du 
béton frais. 

antigiratoire (cable) : câble spécial 

compensant automatiquement les efforts 
de torsion dus au toronage en hélice. 

antimousse (agent) : adjuvant incorporé 
pour éviter la formation de mousses. 


appareillage : disposition de l'ensemble 
des joints horizontaux et verticaux. 

— (calepin d') : carnet sur lequel est 
indiqué l'appareil d'un ouvrage en pierre, 
appareiller : donner les mesures précises 
pour tailler les pierres. — (Charpente): 
choisir le bols, le mettre à l'épure, tra- 
cer les assemblages, les couper et poser 
les marques, 

apporeilleur : technicien ayant lo charge 
de tous les travaux de pierre de taille 
dans un bâtiment. 

appentis : petit toit à 

un seul égout appuyé à 
un mur d'un côté. — Par 
extension : partie de bâti- 
ment couverte par un toit 
en appentis. appentis 


□ ntipeau (agent) î adju- 
vant susceptible de ralen- 
tir ou d'empêcher la for- 
mation de peaux à la 
surface des peintures au 
contact de l'air, 

cntivibratrle : destiné à 

éviter fa transmission des 
vibrations aux structures 
voisines, 

aplonîsseuse : appareil à 
deux ou plusieurs lames, 
en bois ou en acier, dé- 
coupant et aplanissant 
les irrégularités du sol de 
la route. 

aplat issemenf ; façon 

d'extrémité de motifs en 
fer obtenu à chaud. 

aplomb : verticale 

appareil : disposition ap- 
parente des pierres ou 
des briques et agglomé- 
rés {voir opus incertum). 

— d'appui ; appareil as- 
surant l'appui d'un pont, 
une partie supérieure re- 



âppareil d'appui 


posant ou étant articulée 
sur une partie inférieure 
pivotante pour permettre 
au pont de se dilater. 



Appareil à 
demi-briques 
en travers 



Appareil à 
demi -briqua 
en lang 
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Appareil 
d quart- 
panere&i* 


Appareil 

français 


Appareil 
alterné simple 


Appareil 
alterné 
en croix 


Appareil 

Hollandais 


Losange 

Flamand 







Appareil â 
assises réglées 


Appareil 
en liaison 



Appareil on 
boutïsses 


Appareil 
en carreaux 
et boutisses 


Appareil 

d’angle 
en besace 


Appareil 
d'angle 
en harpe 


BRIQUES 

appareils simples 


PIERRES 
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application 

sur lequel 
une force. 


(point 

agit 


d') ; point matériel 


Ancrage 


Plen d'#au 


applique : appa- 

rei l d'éclairage 
destiné à être 
fixé sur une pa- 
roi verticale. ■ — 
Revêtement mu- 
ral de mosaïque 
ou de marbre. 



appontement ï appontement 

construction en 

bois ou en fer dans le genre d une 
passerelle et destinée à permettre l'ac- 
costage de bateaux ne pouvant atteindre 
des berges gu un quai. 


apport (métal d'ï : métal additionnel 
utilisé pour réaliser la soudure non 
autogène de deux éléments métalliques. 

(baguette d') ; baguette de métal 

d'apport 

« (bassin d') : étendue de terrain 

pour laquelle les eaux de pluie alimen- 
tent un réseau d'assainissement. 


tière et taillée en conséquence. On dis- 
tingue parfois la première approche 
(ardoise la plus voisine de l'arêtière de 
même niveau) et la seconde approche 
située après ta première approche et 
avant la contre-approche. 

appui ; couronnement au-dessus d'une 
allège sous croisée ou en garde-fou sur 
lequel on peut s'appuyer, 

— (hauteur d') : hauteur des appuis 

(de 0,60 à 1 m). 

— (mur d'ï : mur de garde- fou sup- 
portant l'appui. 

appui (appareil d') : appareil reliant le 
tablier d'un pont à l'appui et destiné à 
permettre les déformations du tablier 
et à centrer les réactions sur les appuis. 

— articulé : voir articulation, 

— de baie : partie basse d'une fe- 
nêtre sur laquelle repose le châssis et 
rejettant les eaux de pluie vers l'ex- 
térieur 

- — élastique ; appui dont le déplace- 
ment est proportionnel à la réaction. 


□pprèt : couche dont on enduit un sup- 
port en toile, bois, métal, etc, sur 
lequel on doit appliquer une couche de 
peinture et destinée à améliorer la 
mise en œuvre et l'aspect final du 
revêtement. — Papier spécial (dît aussi 
papier d'apprêt) appliqué sur un sup- 
port sur lequel on applique un papier 
peint. 


— encastré : voir encastrement, 

— à glissement : système d'appui 

d'une structure permettant sa libre 
dilatation, 

— à rouleau: système d'appui per- 
mettant le libre déplacement horizon- 
tal et comportant généralement des 
cylindres métalliques* 


approche : dans la manoeuvre de pose 
de pierres, transport sur le chantier 
avant le brayage et après le débrayage. 
— Ardoise se trouvant contre l'orê- 



1. Grandes approches ; % Petites appro- 
ches ; 3* Fendis ; 4* Petites requêtes 

Grandes requêtes* 


oppuyoïr : morceau de boîs de forme 
triangulaire servant à appuyer et à rap- 
procher des feuilles de tôle de zinc pour 
permettre d'effectuer une soudure. 

aquasto t : appareil limitant la tempé- 
rature de î'eau d'une chaudière, 

aqueduc larron : aqueduc alimenté 

par l'aqueduc de remplissage d'une 
cale sèche et courant le long des 
bajoyers pour distribuer l'eau sans cou- 
rant trop violent, 

— de remplissage : canal permettant de 
remplir une cale sèche* 

— de vidange : canal permettant de 

vider une cale sèche Jusqu'au puisard 
des pompes. 

— de refoulement : canal permettant 

de vider une cale sèche des pompes 
jusqu'à la mer. 

aragonite : carbonate de chaux naturel 
□ cristaux orthorhomblques. 


ara 
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araignée : appareil en fer se fixant à 
l'orifice supérieur d'un tuyau de 
descente pour éviter la chute d'immon- 
dices susceptibles de provoquer un en- 
gorgement. 

arase : dernière assise de niveau ^ d'un 
mur ou d'une partie de mur dressée de 
façon à supporter d'autres matériaux. 
— - Pierre de faible épaisseur destinée à 
combler un vide de mur en pierre de 
façon à mettre la partie supérieure du 
mur de niveau. 

arasement : action d'araser. — Opéra- 
tion consistant à couper le bord d'un 
papier de tenture pour supprimer un 
recouvrement. 

araser : mettre de niveau ou couper 

une partie dépassant un alignement de 
façon à réaliser une face sensiblement 
plane ou régulière. 

arbalétrier ; pièce de boîs de charpente 
posée obliquement pour recevoir les pan- 
nes et fixée sur l'entrait. L'arbalétrier 
peut être courbe dans les combles dits 
« à l'impérial *. 

arc : courbe que décrit une voûte. 

— angulaire : orc 

constitué de deux 
segments rectili- 
gnes symétriques. 

— articulé : arc 

lié à ses appuis 
par l'intermédiai- 
re d'une rotule. 

— bombé ou en 
segment de cercle : 

arc circulaire dont 
le centre est au- 
dessus de la nais- 
sance. arbalétrier 

— brisé : o) sy- 
nonyme d'arc angulaire; b) arc en ogive 
dont les centres des arcs de cercle sont 
au niveau des naissances. 



arc bombé arc brisé 


— de cloître : voûte composée de por- 
tions de berceaux se rencontrant en 
angle rentrant. 


arc de décharge : arc d'ossature placé 
dans un mur au-dessus d'un linteau pour 
améliorer Sa distribution des contraintes. 

— déprimé : arc en plate-bande rac- 
cordé aux pieds droits par des quarts de 
cercle, de rayon de l'ordre du quart au 
moins de la largeur de la baie. 

— droit : arc droit ou c 
bande (voir figure). 

— droit à encorbellement : 

arc en plate-bande pre- 
nant appui de chaque 
côté sur un corbeau. 

— en accolade : orc en 

forme d'accolade (voir fi- 
gure) . 

— en anse de panier : 

arc dont la forme est 
celle de l'anse de panier, en général, 
surbaissé. 

— encastré : arc solidaire à ses nais- 
sances des massifs sur lesquels il 
s'appuie sons rotation possible, 

— en dourine : arc constitué de deux 
douci nés symétriques. 

— en fer à cheval ou outrepassé : arc 
circulaire dont le centre est au-dessus 
de la naissance. 

arc en ogive ; arc dont la courbe est 
constituée de deux arcs de cercles symé- 
triques par rapport à l'axe de l'arc. 

— en ogive à contre courbe : arc en 

ogive renversé. 

— en ogive aiguë (ou en lancette) : 

arc en ogive dont la largeur est infé- 
rieure au rayon des arcs de cercle cons- 
tituants, 

— en ogive obtuse : arc en ogive dont 
la largeur est supérieure au rayon des 
arcs de cercle constituants. 

— en plate-bande a coussinets arrondis : 
arc analogue à l'arc déprimé mois à 
rayon de raccordement aux pieds droits 
très petit, 

— en plein cintre : arc formant un 
demi -cercle, 

— en plein cintre brisé : arc en ogive 
dont les centres des arcs d'ogive sont 
très rapprochés de façon à ce que la 
pointe soit peu sensible, 

— en talon : voir arc en accolade. 

— en talus : arc dont les voussoirs sont 
plus courts au sommet qu'à la base* 



rc en plaïe- 
460 * 


arc en 
plate-bande 
ou arc 
droit 
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arc 



arc en tas de charge ; arc dont les 
claveaux sont aux naissances à face 
verticale et horizontale. 

— en tiers-point : arc brisé dont les 
arcs sont constitués chacun de 3/16 de 
cercle. 

arc exhaussé : arc semi-circulaire dont 
le centre se situe au-dessus des im- 
postes. 

— extrodossé : arc dont les voussoirs 
sont d'égale longueur (intrados et extra- 
dos concentriques dans le cas d'arc cir- 
culaire). 


arc surhaussé : arc en demi-ellipse ou 
anse de panier à grand axe vertical. 

— Tudor : arc en ogive dont les centres 
sont au-dessous de la naissance de 
l'arc, 

arc : en statique, poutre à ligne 

moyenne courbe. 

_ à trois rotules i arc (au sens sta- 
tique] îsostatique comportant deux 

rotules de même niveau et une articu- 
lation au sommet. 

— de référence : arc (au sens statique) 



Triangulaire Plein- Cinîre 



Brisé 




Angulaire 

tronqué 







Oulrepflssé Bombé 

A P\ 


En Ogive en Lancette 



n 

Surbaissé 




Trilobé Quînlilobê en Doucme 


Infléchi 

en Accolade 

Rompant 

Zigzag** 

arcs 





— gothique prolongé ; voir arc en 

accolade, 

— gothique surbaissé : voir arc Tudor, 

— infléchi : arc dont la courbe est 
constituée par deux arcs de cercle 
symétriques ayant leurs centres au-des- 
sus de l'arc. 

— lancidé : arc en ogive, c'est-à-dire 
dont les centres sont au-dessus des nais- 
sances. 

— polylobé ; arc composé de plusieurs 
arcs de cercle en nombre impair. 

— rompant i arc dont les deux nais- 
sances sont placées à des hauteurs dif- 
férentes. 

— renversé ; arc dont la clef est à un 
niveau inférieur à celui des naissances. 

— surbaissé ; arc en demi -ellipse ou 
anse de panier à petit axe vertical. 


isostatique comportant une liaison, un 
appui simple et une rotule, 

— de radier : mur en arc de cercle, 

destiné à protéger contre tes chocs de 
circulation fluviale, une pile de pont, 

— doubleau : arcade formant saillie 

sur ta partie inférieure d'une voûte et 
perpendiculaire à l'axe de la voûte. 

— formeret ; arcade en saillie sur la 
partie inférieure d'une voûte et dont la 
direction est celle de l'axe de la voûte, 
orc : décharge lumineuse à travers un 
fluide isolant. 

arcade : ouverture dont la partie supé- 
rieure est en forme d'arc, 

— composée : arcade comprenant des 

arcs polylobés, 

— géminée : arcade comprenant deux 

arcs successifs. 


arc 


are 
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arcade incomplète ; arcade tronquée 
sur un de ses côtés. 

— quotcrnée ; arcade comprenant qua- 
tre arcs successifs. 

— simple : arcade comprenant un seul 
arc à un seul lobe. 

— ternée : arcade comprenant 3 arcs 
successifs. 

ûrcature : suite d'arcades décoratives 

sur mur plein, ou devant ce mur. 

— en claire voie : area tare détachée 
légèrement du mur de fond. 

à jour : arcature nettement déta- 
chée du mur de fond, de sorte que les 
arcades sont visibles sur les deux 
faces. 

orc-boutont : pilier se terminant en arc 
et servant à buter un mur ou une voûte 
pour le soutenir ou le renforcer. — 
Renforcement de montants de grille en 
fer pour la rendre indéformable, 

arc-bouter ; placer un arc-boutant 
pour soutenir ou étrésillonner un point 
faible d'une construction ou d'un étal. 
— * Plus généralement : placer un pilier, 
un massif, etc., pour soutenir une partie 
de construction 

orceou : courbure d'une voûte en ber- 
ceau, — Partie cintrée d'une porte ou 
d'une fenêtre. — Ornement en bas- 
reliefs de la forme d'un arc i.dobé. 



û relie ; voûte en forme d'arc supportée 
par les piles d'un pont. 

— maîtresse : la plus grande arche 

d'un pont. 

marinière : arche de grande dimen- 
sion pour assurer la circulation fluviale. 

/Les désignations des arches sont les 
mêmes que celles des arcs (voir ce 
mot) : arche surbaissée, arche en plein 
cintre, etc.). 

archée : portée d'un arc 


architrave : partie de l'entablement 

placée au-dessous de la frise portant 
immédiatement sur les chapiteaux des 
colonnes ou des pilastres, 

archivolte : moulure en saillie sur la 
face des voussoirs d'une arcade. 

arcs orthogonaux : procédé de pavage 
mosaïque avec rangées en arc de 
cercle de 1 m de rayon et 1,50 m de 
corde environ. 

ardoise : schiste de couleur bleue, grise 
ou rousse, se divisant en lames plates 
et unies. — - Elément quadrangulaire ou 
de forme plus com- 
plexe fabriqué avec 
ce schiste. 

— de remplissage : 

ardoise tranchée 
placée au voisinage 
d'une rive latérale 
et utilisée pour évi- 
ter que la tranchée 
ne fasse apparaître 
des ardoises trop étroites (moins de la 
moitié de leur largeur). 

aréole ; petite tache circulaire. 

aréole : recouvert de petites taches 

circulaires, 

□ rénoce : qualifie un terrain « perméa- 
ble en petit c'est-à-dire dont la per- 
méabilité est due à la structure poreuse 
des matériaux et non aux fissures, 

arête : angle saillant 

formé par la rencontre 
de deux surfaces. 

L'arête peut être vive 
ou arrondie. 

* — de poisson : dispo- 
sition croisée des pa- 
vés. 

— profilée: angle de arête de poisson 
profil en about de moulure formant 
jouée unie. 

— (voûte d') : voûte produite par 

l'intersection de deux voûtes en berceau 
qui se pénètrent. 

arêtier : pièce de charpente droite ou 
courbe formant angle à la rencontre 
d'une face et d'un versant de comble. 

— Nervure d'une voûte d'arête (termi- 
nologie non recommandée). — Arête 
d'intersection de deux versants de toi- 
ture se coupant à angle saillant. 



ardoise de 
remplissage 



are 
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orêtïère : ardoise taillée en rive d'arê- 
tier, 

organeau : gros 

anneau de fe f 
scellé dans le mur 
d'un quai et qui 
sert à amarrer les 
bateaux (syn. or- 
ganeau). 

argile expansée : 

matériau o struc- 
ture alvéolaire ob- 
tenu par cuisson à haute température 
d'argile. Sert à la confection de béton 
léger. 

arkase : sorte de grès composé de 

grains de quartz plus ou moins volu- 
mineux agglomérés par feldspath. 

armature : ensemble en métal utilisé en 
maçonnerie, béton armé, charpente, pour 
soutenir ou augmenter la résistance. — 
Ensemble des tringles métalliques d'une 
verrière destinées à supporter des vitra- 
ges — Toile textile ou métallique assu- 
rant !a solidité d'un produit en feuille. 



Barre droite 



Barre relevée 

armatures 

— - crénelée : armature réalisée en oc;er 
à adhérence améliorée. Voir acier cré- 
nelé. 


rfc compression (voir acier compri- 
mé) : armature soumise à un effort de 
compression. 

de liaison : acier pour béton armé 

mis en place au droit d'un arrêt de 
coulage. 

— de précontrainte : armature préala- 
blement tendue, permettant la mise 
en compression du béton. 


— * préfabriquée : armature fabriquée 
en usine suivant les pions de l'Ingé- 
nieur Conseil 

transversale : armature perpendi- 
culaire à la ligne neutre assurant, 
pour les poutres, la résistance à l'ef- 
fort tranchant. 


— tendue : aciers placés dans une 

zone où le béton est en tension. 


armement : ensemble de supports d'une 
ligne électrique ou téléphonique en haut 
d'un mât (fermes et isolateurs)* 


□ronde : crampon de fer bois ou pierre 
en forme de double queue d'aronde ser- 
vant à relier deux pièces de charpente 
ou deux pierres. 

— {queue d' 1 : forme particulière de 
tenon ou d'entaille rappelant la queue 
d'hirondelle. 


arrachement : ensemble 
de pierres en saillie 
destinées à faire liai- 
son entre un mur 
inachevé et des par- 
ties de construction 
ultérieure. — Action 
d'enlever des pierres 
de parement pour 
contrôler l'intérieur 
d'un massif de ma- 
çonnerie. ■ — Retom- 
bée inférieure d'une 
dans un mur. 



arrachement 
voûte engagée 



à Pointe 


arrêt : 1) Interruption de chanfrein, 

moulure ou feuillure sur une pièce lors- 
qu'il ne se poursuit pas 
sur toute la longueur de la 
pièce. — Arrêt en chan- 
frein, en carré, en biseau, 
en cuiller, mouluré, simple. 

— ■ 2) Pièce de quincail- 
lerie pour tenir fermée 
une porte, un châssis, une 
Persienne. On distingue les 
arrêts de corde à septain 
avec bou'e en cuivre ou 
à fourchette, les arrêts 
de porte en bois garnis 
de caoutchouc, à monture 
en cuivre, à galets, les 
arrêts de personnes avec 
broche et chaînette, 
anneau en fonte ou acier 
avec paillette. 

— de coulage ; marque 
la limite d'une phase de 
mise en place du béton. 

— de fêlure : percement 

d'un trou dans une glace 
à l'extrémité d'une fêlure 
pour éviter que celle-ci se 
poursuive. à Paillettes 



à Tourniquet 


— à fourchette : petite 

pièce en fonte maintenant 
ouvert un châssis tabatière 
ou moyen d'une corde. 


arrête de 
Persiennes 


simple (ou arrêt arrondi) : arrêt 

réalisé automatiquement à la machine. 


arr 


oss 


- 19 - 


arrêt de vasistas : pièce métallique re- 
courbée perpendiculai- 
re au châssis d'un va- 
sistas et limitant l'ou- 
verture du vasistas. 

arrêtage ; nom donné 
à une couche de vernis 
sur un fond pour iso- 
lement de celui-ci. 

arrêtoir : saillie arrê- 
tant le mouvement 
d'une pièce sur une 
autre. — Petite digue 
que font les paveurs 
pour arrêter l'eau d'un 
ruisseau pendant leur 
travail. 

arrière-bec : éperon de 
chaque pile de pont 
côté aval, en forme 
de pointe ou de demi-cercle pour faci- 
liter le courant d'eau et écarter les 
corps durs flottants. 

arrière-chœur : dans certaines églises, 

second chœur situé derrière le premier, 

arrière-corps : partie de bâtiment ou de 
façade en retrait d'une autre, 

arrière-voussure : arcature placée der- 
rière une porte ou fenêtre pour amélio- 
rer la fermeture ou décharger le lin- 
teau. 

arrîtnoge : catégorie de chêne suivant 
la grosseur. 

— {petit) : de 0,30 à 0,36 de gros- 
seur ou au-dessous, de plus de 8 de 

longueur 

— (moyen) : de 0,37 à 0,42 de gros- 

seur et de toutes longueurs, 

— {gros) : de 0,43 à 0,50 de gros- 

seur et de toutes longueurs. 

arrondi : façon d'arête supprimant 

l'angle par un arc circulaire. 

artère ; toute ligne électrique entre 
postes de transformation et en dehors 
des lignes de réseaux de distribution 
aux usagers. 

artichaut : pièce de serrurerie hérissée 
de pointes et garnissant la partie supé- 
rieure d'une clôture, 

articulation : liaison ne permettant pas 
la transmission d'un moment fléchis- 
sant* 

asphalte : matériau constitué par un mé- 
lange à proportions variables de sable, 



gravi I ton, de fi lier et de bitume tel que 
le produit puisse être appliqué a chaud 
par coulée, 

— armé ; revêtement obtenu par cou- 
lage de béton asphaltique sur une 
armature constituée de carton sur le- 
quel ont été fixées au bitume de 
petites pierres dures. 

— bricks : briques imprégnées d'as- 

phalte pour revêtements routiers, 

— comprimé : matériau de revêtement 
obtenu par compression, sous pilons 
chauffés, de poudre d'asphalte chaude. 

— coulé : produit d'étanchéité obtenu 
en mélangeant à chaud, au moment de 
l'emploi, des produits riches en bitume 
et du mastic d'asphalte. 

— coulé sablé : produit de revê- 

tement obtenu en adjoignant, à la pose, 
à de l'asphalte coulé, un tiers environ 
de sable, 

— liège ; béton asphaltique à agrégats 
en liège. 

™ naturel : roche sédimenfaîre naturel- 
lement imprégnée de bitume natif {lors- 
que l'on parle de ta matière première), 
ou asphalte coulé dans lequel le fi lier est 
apporté en totalité par la roche d'asphalte 
broyée (lorsque l'an parle de produits 
élaborés) . 

— porphyrique ou porphyre : béton as- 
phaltique à agrégats en porphyre. 

— (mastic d') : produit d'étanchéité 

noir et solide à la température ordi- 
naire obtenu par addition des produits 
riches en bitume à l'asphalte naturel. 

asphaltique (chape) : roche asphal- 

tique pouvre en bitume 
aspirateur : appareil destiné à aspirer 

des fumées, vapeurs, buées ou poussières 
fines, etc. — Elément de turbine ser- 
vant à ramener l'eau à la pression 
atmosphérique lorsqu'elle quitte la roue 
mobile à une pression inférieure. 

— statique : dispositif placé au som- 
met d'un conduit d'évacuation et 
utilisant l'action du vent pour augmen- 
ter le tirage. — Aspirateur sans partie 
mobile, 

assainissement : ensemble des disposi- 
tions permettant !a collecte, le trai- 
tement et l'évacuation des eaux rési- 
duelles, 

asseau (ou assetteï : outil de couvreur 
servant à couper et à clouer les lattes 
et les ardoises. 



arrêt arrêt 
de de 

four- corde 
clotte de 

store 



arrêt de 
vasistas 


assemblage : manière de joindre des 

pièces ce bois ou métalliques. 


joints plats 


mi bois fausse coupe 

_irzzg 

grains d’orge rainures et languettes 


double rainure 
et double 
languette 


rainure 
et languette 
h joints recouverts 


— o clef : type d'assemblage dont le 
blocage est réalisé par une cheville 
en bois. 





à Mi-bois 


□ Ents/rç 
et Goujon 

assemblages 


ast 


assemblage en crémaillère : assembla- 
ge de 2 pièces de bois découpées en 
forme de crémaillère et s'emboîtant 
Tune dans l'autre. 

— par glissement : assemblage d'élé- 

ments du'n système, tel qu'un point d'un 
élément reste constamment sur un plan 
d'un autre élément, 

— rigide : assemblage d'éléments d'un 
système tel, qu'une section d'un élé- 
ment coïncide constamment avec une 
section d'un autre élément, 

— (porte d') : porte dont le vantail 
est fermé par assemblage, 

assiette ; position stable d'un corps 
(assiette d'une poutre). - — - Face d'un 
pavé devant être posée sur le sol. — 
Surface occupée par la route et les 
parties accessoires. 

assise ; rang de 
pierres, briques, 
etc., posées hori- 
zontalement et assise 

sensiblement de meme hauteur. — Par- 
tie servant à asseoir un élément de cons- 
truction (exemple, assise haute et basse 
d'un étal). 

— en refroîte : assise placée au-dessus 
du mur de fondation et en retrait sur 
celui-ci. 

— de libage : assise en gros moellons 
mal taillés du type généralement ré- 
servé aux fondations, 

— de retombée ; première assise d'une 
voûte reposant sur le pied droit 

— parpaigne : assise réalisée en par- 
paings, 

— (plan d') : fond de fouilles destiné 
à supporter un mur avec ou sans se- 
melle. 

assises réglées ; construction par assises 
de hauteur régulière et dont les pierres 
sont correctement alternées (le centre 
de chacune se trouve au-dessus ou au- 
dessous du point des assises inférieure 
et supérieure), 

assourdir : revêtir ou doubler une pa- 
roi existante avec un matériau absor- 
bant, pour éviter la réverbération du 
son. — Rendre une teinte moins écla- 
tante avec des bleus, verts ou violets, 
sans assombrir. 

astragale : moulure couronnant la partie 
d'une colonne, d'un trumeau, d'une mar- 
che, ou courant sur toute la longueur 
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d'une façade, entre un clavage et un 
bandeau, pour diviser une partie unie 
trop importante. — Dans un revête- 
ment en faïence, on appelle astragale, 
la frise plus ou moins large en faïence 
ou en mosaïque qui se trouve au-des- 
sous du rang supérieur, ou assez haute 
dans le cas d'un revêtement dans toute 
la hauteur de la pièce. 

astragale (bande d'} : façonné de zinc 
ou de tôle mouluré, 
asynchrone (moteur) : moteur dont le 
courant inducteur est produit dans^ une 
armature fixe, le courant Induit étant 
développé dans l'armature mobile, ce qui 
crée le mouvement dans cette armature, 
à une vitesse de rotation décroissante 
quand augmente l'énergie mécanique 
demandée ou moteur, 

être : sol sur lequel repose le combus- 
tible d'une cheminée, — ■ Atre creux 
utilisé sous les poêles de construction et 
composé d'une plaque de fonte sup- 
portée à quelques centimètres du sol 
par des tasseaux en briques, pour être 
en communication avec la ventouse 
amenant l'air extérieur, 

atrium : cour de séjour intérieure, syn : 

patio. 

attache : façon de ligature des aciers 
de béton armé pour maintenir en place 
les armatures pendant le coulage du 
béton. — Petite bande de plomb sou- 
dée sur le plomb des vitraux pour fixer 
les panneaux de verre, - — - Appareil 
fixant une suspente de pont suspendu. 
— (de façade) : dispositif servant à 

fixer au gros œuvre un élément de fa- 
çade, 

attachement : document écrit ou dessiné, 
remis immédiatement après ['exécution 
de travaux servant à rétablissement des 
mémoires, dans le cas où les travaux ne 
pourraient être ultérieurement contrôlés 
ou vérifiés, soit par suite de S'appiica- 

attelé : pièce de bois ou métallique re- 
liant deux aboutements tendus (voir 
□hautement) . 

attelle : pince mobile à mâchoires 

demi-cylindriques utilisées en couver- 
ture. 

attente (pierre d f ) : synonyme de harpe 
(voir ce mot). 

□ttînage : charpente en bois soutenant 
un navire en cale sèche, — Exécution 
de cet ensemble. 


attiqire : dernier étage de façade, géné- 
ralement en retrait et construit plus 
légèrement, — Lambris couronné d'une 
corniche placé au-dessus d'une baie, 

aubier : partie de bois tendre qui se 
trouve entre le cœur et l'écorce. 



auge 


auge : récipient de forme rectangulaire 
ô vannes latérales évasées, servant à 
gâcher du plâtre ou à déposer du mortier. 
— Lavabo en tôle galvanisée, en géné- 
ral collectif et d'aspect esthétique peu 
soigné, 

augee : volume que peut contenir une 
auge de maçon. 

auget : hourdis en plâtre formant rem- 
plissage entre des poutres à la partie 
inférieure d'un plancher. — Scellement 
au plâtre de lambourdes sur un plan- 
cher uni tel que plancher en béton 
armé. — Sorte d'entonnoir en plâtre 
fait sur les bords du joint de deux pier- 
res pour faciliter l'introduction de mor- 
tier dans le joint. 

oune : arbre dont le bois est employé 
en ébénîsterïe pour sa facilité à être 
teinté en noir et dans les constructions 
hydrauliques, l'eau n'ayant que peu 
d'action sur lui. 

aussière (ou haussiers) : cordage ser- 
vant au ha 1 âge des bâtiments. 

australienne (châssis ou fenêtre à D : 

châssis à deux cadres superposés, reliés 
par des bras articulés équilibrés, la tra- 
verse ta plus basse et la traverse la plus 
haute coulissant dans le plan du châs- 
sis et les traverses centrales étant pro- 
jetées hors de ce plan lors de l'ouver- 
ture. 

auto-ancrage : ancrage de câbles d'un 
pont suspendu par fixation aux extré- 
mités de poutres de rigidité, qui absor- 
bent la compression horizontale. 

outooommutûteur : appareil assurant au- 
tomatiquement la sélection et la com- 
mutation de circuits électriques 

autocurage : phénomène de nettoyage 

des égouts por écoulement des eaux. 


a u t 


- 22 - 


Cl vo 


auto-épuration : phénomène d'élimina- 

tion des bactéries pathogènes d'une eau, 
par action de la lumière ou d'autres 
bactéries. 

autogène (soudure) : soudure par fusion 
sans aucun métal d'apport. 

autoporteur (ou autoportontï : qualifie 
une structure qui assure par elle-même 
sa propre stabilité sans lien à d'autres 
ouvrages. 

autoréducteur ; qualifie un appareil de 

topoméîne donnant directement les 
distances horizontales, 

autotransformoteur : transformateur dans 
lequel les enroulements primaire et se- 
condaire ont des parties communes, 

autrichienne (méthode) : méthode d'exé- 
cution de galerie boisée par sections 
entières et par ['exécution préliminaire 
d'une galerie d'avancement servant de 
noyau aux exécutions latérales, 

auvent : petit toit à un seul rampant 
placé au-dessus d'une ouverture. — 
Saillie très importante mais plate for- 
mant entablement de façade. — Par- 
tie de toiture faisant saillie au-delà 
des murs gouttereaux (synonyme queue 
de vache)» 

□valoir : vide de construction d'allure 

tronconique reliant, par exemple, le 
foyer d'une cheminée au conduit de 
fumée ou une chaussée à une bouche 
d'égout. 


Conduit dff fumée 


Tablette 


Traverse 


T Traverse 
d'ébrasement 


Contre -coeur 


a valoir 

avaloîrc : dans l'industrie céramqiue, 
ensemble de deux disques entre les- 

quels on broie les minerais avant de 
les mélanger avec la pâte pour les 

colorer. 

avance : distance etre la pointe d'un 
outil de tour et le diamètre horizontal 
du cylindre en usinage. 

avant-bec : éperon de 

chaque pile de pont 

face à l'amont, servant 
à écarter les corps durs 

flottants. — Poutre su- 

périeure d'une trousse 
coupante de bouclier 
pour le percement d'un avant-becis 








I 1 * période . 


4* période 



Goferie A 


autrichienne (méthode) 


tunnel se prolon- 
geant en forme 
de visière et pro- 
tégeant les ou- 
vriers. 

avant-cale : plan 
incliné prolon- 
geant une cale 
sous l'eau pour 
permettre toutes 
manœuvres néces- 
saires au ha loge 
de tous navires. 

avant-chambre ; 

local placé au dé- 
part d'une con- 
duite d'adduction 
d'eau et conte- 
nant les appareils 
de jaugeage, vi- 
dange, retenue 
des sables, etc. 
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avant-chœur : principale entrée du 

chœur d'une église, située entre la grille 
entourant l'enceinte et celle qui ferme 
le chœur. 

avant-corps ; partie de bâtiment en 
saillie sur la façade principale. — Par 
extension : toute pièce en relief sur 

un ouvrage (tourelle, pilastre, etc. ), ou 
même un élément de charpente ou de 
serrurerie. 

Qvant-couf : cour qui précède la cour 
principale d'un bâtiment, 
avant-foyer : appareil placé en avant 
du foyer d'une chaudière et dans lequel 
a lieu le début de la combustion, 
ovont-métré : devis quantitatif d'un tra- 
vail à exécuter pour se rendre compte 
de la dépense à envisager, 
avant-mur : mur qui est adossé à un 
autre. 

avant-pieu : parallélépipède en 
bots placé sur la tête d'un 
pilotis pour permettre de l'en- 
foncer à fond. 

avant-portail : portail construit 
en avant d'un autre, 
avant-porte : porte extérieure 
l'un ensemble à double porte 
avant-projet : étude préparatoire gra- 

phique, technique et économique d'un 
projet 

avanï-solier : poutre en boîs, fer, béton 
armé, soutenant une partie de cons- 
truction faisant saillie en encorbelle- 
ment. 

avant-toit ■ toit faisant saillie sur la 
façade d'une construction. 

avenant : complément à un contrat 
ou à un marché modifiant, ajoutant 
ou supprimant une ou plusieurs clau- 
ses. 


aveugle (arcature, fenêtre) : qualifie 

une ouverture qui est simulée par ses 
contours mais qui est remplie en 
maçonnerie ou outre matériau. 

— (bouclier) : bouclier avançant toutes 
pièces fermées (terrains fluides). 

aveugler : rendre une ouverture aveugle, 

— Empêcher par un moyen quelconque 
des Infiltrations d'eaux. 

avis technique : jugement par des experts 
de l'aptitude à l'emploi des procédés et 
des produits non traditionnels, (Rempla- 
ce l'agrément technique), 

aviver : redonner du brillant à un 

marbre, une pierre polie ou une pièce 
métallique. — Réparer les arêtes dété- 
riorées. — Couper le bois à orêtes vives. 

□YÏvoir : outil de peintre pour aviver 
la dorure sur métal et étaler l'amal- 
game d'or, 

oxe de balancement : axe de symétrie 
d'un projet d'architecture. 

— central : droite telle que la résul- 
tante générale et le moment résultant 
d'un système de vecteurs soient portés par 
cette droite en tous points de celle-ci. 

— central d'inertte : axe de l'ellipse ou 
de l'ellipsoïde d'inertie d'un élément. 

— neutre : lieu des points de contrainte 
normale nulle dans une section trans- 
versale de poutre. 

azaro : lattes de tronc de palmier ser- 
vant d'armature au mélange a base 
d'argile, employé pour construire les 
planchers et les toits dans les zones 
arides de l'Afrique occidentale. 

azurage ; addition légère de bleu à une 
teinte blanche pour faire poraître celle- 
ci plus pure. 



avant 

pieu 







bac acier : élément en tôle mince (de 
l'ordre du mm) plissée, 

autaportant ; bac acier capable 

de supporter sans renfort entre deux 
files d'appui les efforts appliqués, 

— décolïoïdcur : élément d'assainisse- 
ment permettant d'arrêter les matières 
en suspension. 

bâcne : toile épaisse protégeant les bâti- 
ments découverts. — Réservoir où est i 
accumulée de l'eau introduite par pom- 
page. 

— alimenta ire : boche (réservoir) rece- 
vant l'eau pour l 'alimentation d'une ou 
plusieurs chaudières à vapeur. 

bâcle : barre de bois ou de métal ren- 
forçant la fermeture d'une porte. 


baculû ; lattis de bois. 


badigeon : peinture à la détrempe, rela- 
tivement grossière, utilisée pour les 
murs de façades, les murs de cave, etc., 
généralement à la chaux éteinte et à 
la colle ou à l'alun, 
badigeonnage ; action de badigeonner, 
— Ouvrage au badigeon, 
badigeonner : peindre au badigeon, 
bodours : petites tenailles de forgeron, 
bagasse : nom donné aux résidus des 

cannes à sucre qui ont passé par le mou- 
lin. 


bague : petite moulure ronde formant 
anneau et constituant le fût d'une 
colonne. — Baguette en applique sur 
des pièces rondes destinées à renforcer 
ou à masquer un joint. ■ — Ceinture 
moulurée en zinc soudée, en tête de 
chaque élément de descente d'eau plu- 
viale, pour retenir le collier. 


— de membron : des- 
sus en zinc rapporté 
sur les joints de 
membron. 

— de paumelle : bague 
formant calage sur 
une paumelle pour 
remonter un battant 
de croisée ou de porte. 

— saillante : élément 
de couverture en zinc dont le profil 
est en U renversé. 



^ ' 

bague 
de collier 




baguette : petite moulure de forme 


demi-ronde ou quart de rond servant 
à la décoration ou à cacher un joint, 

— Liseré de revêtement de couleur 
différente de l'ensemble de celui-ci. 

— Bande de plomb portant un évide- 
ment sur deux faces latérales pour 
recevoir les morecaux de verre dans 
un virtail. 

baguette d'angle : angle arrondi de re- 
vêtement en bois, métal, etc. 

— de soudure : baguette d'alliage ser- 
vant à effectuer certaines soudures. 

bahio : bois tropical fourni principale- 
ment par la Côte-d'Ivoire, utilisé pour 
la fabrication de certaines moulures et 
baguettes d'encadrement, 

bahu : profil de chaperon légèrement 

convexe. 

bohut : mur de faible 
hauteur, ne mas- 
quant pas la vue 
(on dit aussi mur 

bahut) . 

baie : ouverture dans 
un mur ou une char- 
pente. — Ensemble 
de frises dont la 
longueur est réduite 
par rapport à celles 
qui constituent la 
travée normale dans 
le parquet à point 
de Hongrie, 

— libre : baie sans 
porte ni fenêtre. 

bain de mortier : 

grande quantité de 
mortier dans laquelle 
on æ noie les pier- 
res pour réaliser une 
maçonnerie. 

bajoue : revêtement 

en maçonnerie d'un 
talus, d'un bord de 
fossé ou de cours 
d'eau. 

bajoyer ; pile ou mur 
latéral soutenant 
les portes d'une 
écluse ou d'une 
forme (on dit aussi mur bûjoyerh 

bakélisation : imprégnation de bois au 

moyen de bakélite. 
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bakélite * résine ortif ici elle à base de 
phénol et d'aldéhyde formique. 

balancelie : plateau mobile grâce à 

un système de cordes et poulies per- 
mettant de travailler sur une façade. 
Syn, : échafaudage volant. 

balancer : réaliser une symétrie dans 

la construction ou la décoration, 

— un escalier : tracer des divisions 

égales sur les lignes de foulée et réduire 
les marches dans les tournants, pour 
faciliter la montée et la descente de 
l'escalier. 

balancier : pièce en acier formant avec 

deux coussinets l'articulation basse sur 

une pile de pont en arc. 

balatas : bois blanc originaire de 

Guyane, 

balatum : revêtement sol d'aspect ana- 
logue au linoléum, mais de structure 
différente et moins résistant. 

balcon : saillie en forme de dalle sur 
façade, — Par extension (parfois) : 
garde-corps de balcon ou de baie, 

baldaquin : dais en matériau rigide ou 
non au-dessus d'un autel, d'un 
tronc, etc. 

ba lèvre : irrégularité dans le nu d'une 
maçonnerie, telle que ; avancée par 
rapport aux autres 
pièces ou au pare- 
ment; éclat d'une 
pierre à côté d'un 
joint; bavures de 
mortier séché, — 

Irrégularité dans un 
ouvrage en ferron- 
nerie, telle que pro- 
longation anormale 
de l'extrémité d'un barreau de fer qui 
devrait être au droit d'autres barreaux, 
balise : perche indiquant le tracé d'un 
ouvrage (route, voie etc,), pour faci- 
liter sa réalisation. 

ballast ; agrégat d'une dimension supé- 
rieure à 3 mm. 

ballastière : lieu d'extraction d'agré- 

gats. 

balustrade : mur 

plein ou ajouré se 
terminant à hauteur 
d'appui. 

b a I u s t r e ; petite 
colonne du support 
d'une tablette de 
balustrade. 


— wm 
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balèvre 



naturelle de pierre 

calcaire à grains peu 
trace de fossiles. 

calcaire, à grains très 
uniforme, utilisée sur- 

d'église spécial, placé 

en place du béton à 
— Ensemble de ces 



bain st re 


banc : épaisseur 

dans une carrière. 

— franc : pierre 

apparents et sans 

— royal : pierre 
fins et de teinte 
tout en sculpture, 

— d'œuvre : banc 
devant ta chaire, 
bouchage : mise 
l'aîde de hanches 
hanches, 

hanche : coffrage 

préparé à l'avance 
permettant de couler 
le béton sur une 
certaine hauteur. 

bcmcber ; couler du 
béton à l'aide de 
hanches, 

bandage : ensemble des claveaux et de 
la def d'un cintre en place (voir ban- 
der) , 

bande i bossage en bande formant déco- 
ration ou éléments plats et longs tels 
que : bandes de zinc ou de plomb ser- 
vant à différents usages en toiture, 
bandes de zînc clouées sur le joint des 
portes pour masquer l'ouverture sous 
une tenture, bandes de toile coloriées à 
la céruse ou de papier cachant des 
joints ou fissures, avant l'application de 
papier de tenture, 

— d'agrafe ; bande métal tique plate 
placée sur une rive en saillie, en renfor- 
cement d'un ourlet. 

— coulisseau : bande 

métallique formant 
coulisseau, entre deux 
abouts de feuilles 
métalliques relevées de bande 

chaque côté d'un tas- coulisseau 

seau 

— d'égout : bande métal- 
lique avec deux pinces 
rabattues, placées sous la 
feuille de rîve près d'une 
gouttière ou d'un chéneau 
et se rabattant à l'inté- 
rieur de ceux-ci. 

— de recouvrement : bande 

métallique recouvrant une 
saillie. bande 

— résiliente : bande en ^ égout 
matériau élastique pla- 
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cèe sous certains ouvrages tels que 
les cloisons plôtrïères, destinée à 

absorber les déformations ou les bruits 
de choc. 

bonde transporteuse : système de ma- 
nutention par tapis roulant, 
bandeau : bande horizontale mince en 
saillie. 

bandelette i petite moulure plate, ana- 
logue à la plate-bande, mais plus 
étroite. 

bander : placer les claveaux d'un cintre 

et fermer avec la clef. 

bang-lang : bois gris rosé originaire 

d'Indochine. 

banne : store de grande largeur, placé 
au-dessus des devantures. 

banquette : appui d'une fenêtre lorsqu'il 
ne s'élève qu'à hauteur de siège. — 
Berge de petite hauteur. — Palissade 
taillée à hauteur d'appuî entre des 
arbres d'une ailée. 


bardage à clin : ban- 
dage réalisé avec 
planches placées en 
rangées horizontales, 
celles d'une rangée 
recouvrant en partie 
celle de la rangée 
immédiatement infé- 
rieure. 



a) bardeau 
de sous-toiture 


bardeau ; a) latte de bois posée sur 
solive pour recevoir une aire en plâtre ou 
un carrelage, — ■ b) Briquette peu épaisse 
reposant sur les ailes inférieures des 
solives pour former hourdî. — c) Petite 
planchette servant à couvrir en bois des 
toits ou a revêtir des murs particulière- 
ment exposés à fa pluie. 



b) bardeaux pour plancher 


— chemin de faîtage. 

bar : unité de pression voisin du kg/ 
cml 

b sarbacane : ouverture étroite dans un 
mur de soutènement pour faciliter 
l'écoulement des eaux. 

— Ouverture étroite en 
partie haute d'une cloi- 
son de cour, pour facili- 
ter l'aération entre 
caves. — Fenêtre de 
hauteur normale mais 
très étroite. 

barbe : bavure sur une 
pièce métallique restant 
après fraisage ou trai- 
tement analogue, — 

Petite saillie placée au- 
dessous du pêne d'une 
serrure et dans laquelle s'engage le 
panneton, qui se déplace à chaque tour 
de clef, 

barbelé (fil de fer) : comportant des 

dents ou des pointes destinées à rendre 
l'accès difficile. 

barbofine : mélange pâteux, mais 

fluide de ciment et d'eau. 

bord : brancard servant au transport à 
bras, 

berdage : transport des matériaux sur 
un chantier - — Revêtement en planches 
ou autres matériaux de parties verti- 
cales d'une construction en bois. 



barbacane 


border : charger et transporter des ma- 
tériaux. 


berge : bateau à fond* 
piaf utilisé en travaux 
maritimes pour le trans- 
port des matériaux et 
matériels. 

barillet : bloc cylindrique 
d'un bfoc de sûreté. 



barlong : qui a une forme 
allongée plus ou moins c) bardeaux 
irrégulière (ni rectongu- de façade 
laire, ni ovale), 

borlotièré : trge de fer traversant ho- 
rizontalement et verticalement les ver- 
rières. 


barrage poids : barrage résistant à fa 
poussée de l'eau par son propre poids, 

— voûte : barrage en forme de voûte, 
réalisé en béton, prenant appui sur 
les versants de ta vallée. 

barre en béton armé : syn. d'armature, 

— à haute adhérence : barre en acier à 
haute résistance dont la surface latérale 
est pourvue de saillies afin d'améliorer 
son adhérence au béton. 

— à mine : outil métallique en forme 


(3 


barre à mine 


bar 
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de barre ronde, aux extrémités apla- 
ties, servant de levier ou^ d'instrument 
de perforation du sol ou à tous autres 
usages analogues, 

barreau : barre de bots ou de fer ser- 
vant de clôture. 

— de costîère : barreau supportant les 
gonds d'une porte. 

— de battement : barreau d'une porte 
de fer qui supporte la serrure. 

barreau doge : petit ouvrage de défense 
se plaçant devant une baie. 

barre d'appui : barre horizontale à hau- 
teur d'appui, 

— de fermeture : barre en fer avec 
boutons pour fixation de volets, éven- 
tuellement coudée avec renflement et 
congé pour emboîtement et trous pour 
cadenas, 

— de longuette : armature de pîgeon- 
nage d'une hotte en plâtre. 

barrette : barre métallique de faible 

longueur. 

barrière d'étanchéité : syn, de masque 
étanche. 

— de vapeur : syn. de pare-vapeur. 
Film ou revêtement ne laissant pas 
passer la vapeur d'eau. 

barytine î minerai de densité voisine 
de 4,5 utilisé pour la confection de 
béton lourd, 

barytine : minerai utilisé comme gra- 

nulat pour des bétons lourds. 

basalte : roche volcanique très dure, 

très résistante et très dense, verdâtre, 
brune ou noire, 

basalfme : pierre reconstituée à base de 
basalte concassé, très résistante à l'usure 
ou aux octions corrosives, 
basculante (fenêtre) ; fenêtre à un ou 
plusieurs châssis superposés ouvrant par 
rotation autour d'un axe horizontal quel- 
conque. 

bascule : porte-à-faux recherché pour 

porter dans le vide une partie de paliers 
d'escalier, de balcon, ou de toute autre 
saillie. 

basculement : support du ou des 

rangs inférieurs du bas de pente d'une 
couverture en porte à faux sur solive 
maçonnée. 

basècles : marbre noir demi -fin, servant 
à la confection de carreaux. 


basin ; tissu raide servant à faire des 
pochoirs pour certains travaux de pein- 
ture. 

bassin ; fosse revêtue de maçonnerie, “ 
Légère dépression sur la surface d'une 
glace due à l'usure. — Partie de port 
ou de canal dose. 

— de construction : bassin utilisé pour 
la construction des navires. 

— d'épargne ; bassin destiné à écono- 
miser l'eau nécessaire au trafic des 
canaux en récupérant la vidange d'une 
écluse. 

— g flot : bassin reliant un autre bas- 
sin à l'avant-port. 

— de fontaine : bassin recevant les 

eaux d'une fontaine, 

— de forme : synonyme de bassin de 
construction. 

— de radoub : bassin utilisé pour le 
nettoyage ou la réparation des navires, 

bastoing ; synonyme de basting. 

bastide : (midi de la France) très 

petite maison de campagne, 

•j 

basting 

basting : pièce de bois débitée a quatre 
sciages, à arêtes vives et normalement 
de 0,065 x 0,17 de section. 

bâtard (mortier) : mortier dont le liant 
est un mélange de ciment et de chaux. 

batordeou : digue mince en palplanches 
ou pieux, destinée à détourner les eaux 
ou à les retenir pendant les travaux. 
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batellement : dernier 
rang de tuiles ou 
d'ardoises en bordure 
de gouttière ou ché- 
neau, rejetant les 
eaux dans celui-ci 

bâti : assemblage de 
montants et tra- 
verses servant d'en- 
cadrement au de 
support. 

— dormant : cadre 

fixe d'une porte, 

croisée, etc. 

bâti ère (clocher 

en* : clocher à deux 
versants. 

bâton : disposition 

de sol en briques, 
carreaux, dalles ou 
parquet avec pose 
d'équerre, mais sans 
coupe d'onglet. 

— de maréchal : 

poignée pour porte, battage des pieux 
dans le sable 

battage : action a ou lançage 

enfoncer des pieux 

ou des pal p tanches dans un terrain. 

bottant : partie mobile d'une porte 

tournant sur des gonds. — Montant de 
chaque côté d'une porte ou croisée 

ouvrante. — Serrure sans clé à poi- 
gnée comportant un 
foliot dont les deux 
positions donnent l'ou- 
verture et la fermeture 
d'une porte. 

— - mouton ’ montant 
de vantail de croisée 
ou de châssis à deux 
vantaux, ayant une forme arrondie et 

se logeant dans 
la gueule de louj _ n 

battant ouvrant. 

batte : outil com- 
portant une masse battc de rtngtteur 
de bois au bout d un & 

manche dont se ser- 
vent les terrassiers 
pour battre la terre 
ou e n f o n c e j des — 
pieux. — - Outil ^ 1 1 

analogue, mais de batte 

meilleure finition, 

utilisé pour tasser du béton et l'apla- 
nir, — Outil de couvreur pour aplatir 


ou façonner des plaques 
métalliques, — Outil de 
vitrier servant à battre et 
à malaxer le mastic. 

battement : barre de faible 
section fixée sur le dormant 
d'une porte ou d'une fenê- 
tre qui arrête à la fin de 
sa course la partie ouvrante. 
— Moulure ou barre établie 
la rive du battement 
opposée aux paumelles et 
recouvrant le joint des deux 
vantaux. 



batte 



battant 





batte- 

ment 

droit 

Per- 

sienne 



batteuse 



batteuse : genre de bec de cane ma- 
nœuvré nu moyen d'une tige de foliot. 


# 
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battre : enfoncer des pieux ou pilotis 
dans le sol. 

batture : composition spéciale à base 
de colle utilisée par les peintres décora- 
teurs anciens. 

baudet : Instrument de scieurs de long 
comportant une pièce de bois horizon- 
tale (sommier) et quatre pieds, destiné 
à couper le bois en longueur. 

baudrier de sécurité : ceinture reliée 
à une corde fixe permettant d'assu- 
rer la sécurité de l'ouvrier en cas de 
chute, (Syn. ceinture de sécurité.) 


bouge : synonyme de torchis, 

bavette : lame métallique 

posée autour des châssis et 
des tabatières ou sur les 
arêtes du toit pour éviter 
les infiltrations d'eau. 



bavette 

de 

chéneau 


bavoché (trait) : trait de 
lavis ou peinture comportant des ba- 
vures. 


bavochure : bavure d'un trait de lavis 
ou peinture, 

bavure ; trace de peinture, d'enduit, de 
mortier, etc., débordant du tracé 
recherché ou en excédent. 

bec : petit filet au bord d'un larmier 

— Partie saillante pointue ou arrondie 
d'une pile de pont ou d'une jetée (voir 
avant-bec, arrière-bec ) . 

— d'âne ; voir bédane. 


— de cane : serrure ne comportant 

qu'un pêne de un demi- tour, fonc- 
tionnant par un foliot au moyen d'un 
bouton double ou d'une béquille, sans 
le secours d'une clef, utilisée pour les 
portes ouvertes fréquemment. — Poi- 
gnée de porte en forme de bec, — 
Clou à crochet utilisé par les serruriers. 

— Petit outil de sculpteur pour ter- 
miner les moulures rondes. 


— de eorbin : forme de 

bec pointu et recourbé, ~ 
Plus précisément, moulure 
très saillante en forme de 
bec recourbé, 

bccquet : petite pièce 

métallique fixée sur un 
égout de toiture pour 
l'écoulement des eaux de 



bec 


de eorbin 
pluie. 


becquillon 


dépassement du verre à un 


endroit où le diamant a insuffisamment 
mordu. 


bédane : ciseau 

utilisé pour évider 
les mortaises et 


s 


bédane 




embrèvements (bédanes à fer pour le fer, 
bédanes à bols pour le bols), 


bélier : poutre lourde suspendue à des 
câbles et lancée par à-coups avec vio- 
lence contre une construction à démolir. 


belvédère : petite construction au haut 
d'un édifice ou sur une élévation, d'où 
l'on a une large vue. 


bénarde (clef) ; clef dont îa tige n'est 

pas creuse. 


— (serrure) : serrure 
dans et en dehors, 

benne : grand seau de 
50 à 500 litres, ne 
pouvant être manœu- 
vré qu'au treuil ou à 
la grue. 

— à bascule : benne 
ayant la possibilité 
de se retourner sans 
être décrochée, 

bentonite : matériau 

d'origine argileuse 
possédant des proprié- 
tés thixotroplques. 


s'ouvrant en de- 



ben ne 


béquette : pince plate 
de serrurier ou de fer- 
railleur de béton armé 
servant à courber les 
fers de petite section. 

béquille : poignée 

allongée sur laquelle 
on appuie pour ouvrir 


3ZI3 et: 


1 


béquille 
double 

une serrure. 


— (pont à) : voir pont à béquille. 

ber : syn, berceau. Ossature en bois 
sur laquelle repose un navire en cons- 
truction. 


berceau : ouvrage d'assise horizontale. 

— (voûte en) : voûte en demi-cylin- 
dre circulaire. — Plus généralement 
(extension non recommandée), toute 
voûte quelle que soit sa courbure. 

berge : rive ou bord relevé ou escarpé, 
berme centrale : partie d'une route à 
double chaussée séparant l'une de l'outre 
les chaussées. 

berthelet : outil de maçon comportant 
un fer à deux tranchants, l'un denté, 
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l'outre droit et affûté, servant à dres- 
ser les plâtres. 


besace i construction de maçonnerie 
comportant alternativement une assise 
de panneresses et une 
assise de boutisses, — 

Petite cloison métallique 
fixée dans un chéneau 
pour diriger les eaux 
vers le tuyau de descente, 

— de dilatation ; cou- 
vre-joint en couverture 
métallique, 

besant : disque plot em- 
ployé pour former frise besace 
de décorotion. 



beté : bois brun-jauno- 

tre ou brun-gris origi- 
naire d'Afrique tropicale. 

bétoîie : trou rempli de 
caillou pour absorber 
l'eau de pluie. 



besace 


béton ; matériau obtenu par liaison de 
granulats (ou fillers) au moyen de 
liants. 


— activé : syn. de béton colloïdal. 


— aéré : béton comportant une très 
faible proportion d'air sous forme de 
très petites inclusions, plus résistant 
ou gel, plus maniable que le béton 
ordinaire et obtenu par addition au 
béton ordinaire de produits spéciaux 
i résines, etcj . Syn, : béton à air occlus, 
à entraînement d'air. 

— d'agrégats légers : béton léger dans 
lequel les agrégats ordinaires sont rem- 
placés par des agrégats légers. 

— alumineux : béton dont le liant est 
du ciment aîumineux. 


de l'asphalta Ne pas confondre avec le 
béton d'asphalte dont l'agrégat est 
traité, 

— bouché * béton coulé dans des hanches. 

— à ta bentonite : béton dont la wor*- 
kabilité et la résistance au gel ont été 
améliorés par addition de bentonite, 

— bitumineux : béton hydrocarboné dont 
le liant est du bitume. 

— - de boîs : synonyme de fibragglo. 

— de briquoillons : béton dont l'agré- 
gat est constitué de débris de briques 
(voir béton de gravats). 

— brut de décoffrage : béton tel qu'il 
apparaît après décoffrage, sans traite- 
ment de sa surface, 

— à la colcite : béton normal auquel a 
été ajoutée de la calcite qui a pour 
résultat d'améliorer : la workabitité, la 
résistance mécanique, la résistance aux 
eaux de mer ou eaux agressives et, en 
général, les réactions de durcissement, 

— caverneux : béton léger de densité 
de l'ordre des deux tiers des bétons 
courants, dont l'agrégat est constitué 
de gravier de grosseur uniforme, à 
l'exclusion de sable, Syn, : béton sans 
éléments fins, 

— cellulaire : mortier de ciment où l'on 
a produit artificiellement des porosités. 
Densité : 0,3 à 1 # 5- Voir également 
béton ou gaz et béton mousse, 

— de cendres volantes : béton dont 

l'agrégat est constitué de cendres 
volantes, éventuellement frittées. 

— aux cendres volcaniques ; béton 
contenant comme plastifiant des cendres 
volcaniques. 


— alvéolaire : syn, : béton cellulaire. 

— apparent t béton dont fa surface 
n'a reçu aucun revêtement. 


— de cendrée : béton léger dont une 
partie de l'agrégat est constitué de 
cendres, le reste pouvant être du sable, 
du laitier granulé, de Sa sciure, etc. 


— d'argile : béton dans lequel l'argile 
tient lieu de liant. 


— centrifuge : béton compacté par la 

force centrifuge. 


— - d'argile expansé : béton générale- 
ment léger dont tes agrégats sont du 
typé argile expansé. 

— d'asphalte : béton à liant constitué 
par de l'asphalte et à agrégat constitué 
par des graviers séchés au four. 

— asphaltique : béton dont le liant est 


— chaud : béton préparé à partir de 
constituants chauffés avant mélange, 

— chauffé : béton chauffé en place, au 
moyen de coffrages chauffants, 

— de ciment et de chaux : béton dont 
le liant est un mélange de ciment et de 
chaux* 
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béton de ciment éteint : voir béton de 
ciment et de chaux. 

— de ciment étendu : voir béton de 
ciment et de chaux. 

— colloïdal : béton dans lequel les 
agrégats sont mélangés à un mortier 
qu coulis colloïdal à base de méthïl 
cellulose. 

— coule sous l'eau : béton mis en 
place dans l'eau — éviter la désagré- 
gation. 

— coulé sur place : béton qui durcit une 
fois mis en place. 

— cyclopéen : béton contenant des 

agrégats de forte grosseur (blocs de 
pierre) . 

— de diatomée : béton léger dont 

l'agrégat est constitué de carcasses sili- 
ceuses poreuses : les diatomées (terres 

d'infusoîres) . 

— dur ; béton dont l'ogrégot est très 
dur : copeaux métalliques ou grains de 
carbure de silicium (carborundum). 

— sans éléments fins : synonyme de 

béton caverneux, 

— é mû il lé : béton recouvert d'un émail 
a froid. 

— essoré sous vide : béton dont l'eau 
est extraite sous vide avant durcissement, 

— étuvé : béton ayant subi un traite^ 
ment hygrothermique accélérant le 
durcissement. 

- — de fibres r béton dont les agrégats 
sont de nature fibreuse et peuvent être 
très variés. 

— - fondu : voir béton alumineux. 

— frais : béton récemment mélangé par 
opposition à béton durci. 

— - au gaz : béton cellulaire où les pores 
sont produits par dégagement gazeux 
{ réaction chimique). 

— - à la glace : béton cellulaire dans 
lequel la formation de pores est obte- 
nue par action de la glace. 

— de goudron bitumé : béton dont le 
üant est composé de goudron et btîume L 

— goudronneux : béton hydrocarboné 

dont le liant est du goudron. 

— à granulats apparents : béton de pa- 
rement sur lequel on fait apparaître les 
granulats, 

— de granulats légers : béton confec- 
tionné à partir de granulats légers ; 


argile ou schiste expansé; cendres vo- 
lantes frittées, verre expansé; ponce; 
pouzzolane* 

— gras : béton où le ciment enveloppe 
complètement les agrégats. 

— de gravats : béton dont les agrégats 
sont constitués de déchets de démoli- 
tion. 

— de graviers ; béton dont l'agrégal 
est constitué par du sable et du gra- 
vier. 

— de gravillons lavés : béton de gra- 
vier à granulométrie soignée, débarrassé 
superficiellement de la couche de ciment 
par lavage après le début de prise. 

— de gypse : synonyme de béton de 
plâtre, 

- — hydraulique : béton dans lequel le 
liant est hydraulique. 

— hydrocarboné : béton dans lequel le 
liant est hydrocarboné : bitume, gou- 
dron, etc. Les liants hydrocarbonés sont 
d'ailleurs toujours plus ou moins fille- 
risés. 

— jeune ; béton ayant pris, mais 
n'ayant pas sensiblement durci. 

« — de kieselguhr : synonyme de béton 
de diatomées. 

— de laitier ; béton léger dans lequel 
l'agrégat est constitué par du laitier 
(résidu de la fabrication de la fonte). 

— de latex : béton hydrocarboné con- 
tenant du latex. 

— de lave ; béton dont l'agrégat est 
constitué de laves (analogue au béton 
de mâchefer)* 

— lavé ; béton a granulats apparents 
pour lequel le dégagement partiel des 
grains est obtenu par enlèvement du 
mortier de surface sous l'action d'un jet 
d'eau* 

— léger : béton caverneux, béton cel- 
lulaire ou béton à agrégats légers, 

— de liège : béton dont l'agrégat est 
de la farine de liège, 

“ lourd : béton confectionné avec cer- 
tains agrégats très denses (ex, : la bary^ 
fine), servant pour la fabrication d'écrans 
protecteurs contre les radiations. 

— de mâchefer : béton léger dont 

J 'agrégat ^ est constitué par des mâche- 
fers imbrûlés, solides, dont les plus légers 
sont en général tes moins bons, 

— magnésien ; béton dans lequel le 

2 
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Iront est un mélange de chlorure de 
magnésium et de choux (oxychlorure de 
calcium hydraté) et r agrégat du sable 
ou du bois, 

béton maigre ï béton où le ciment 
n'enveloppe pas complètement les 
agrégats. 

— manufacturé ; élément coulé séparé- 
ment et durci avant son emploi dans la 
construction, Syn. : béton préfabriqué. 

— de mignonnette de porphyre : béton 
de graviers dans lequel l'agrégat est du 
porphyre, 

— mousse : béton cellulaire où les pores 
sont obtenus en créant une mousse par 
battage mécanique. 

— de mousse de laitier : synonyme de 
béton de laitier. 

— de mousse de verre : synonyme de 
béton de verre multicellulaire. 

béton à occlusion d'air : béton normal 
dans lequel a été incorporée une petite 
quantité d'air (5 à 6% en général), 
ce qui a pour effet d'améliorer la résis- 
tance au gel et la workabilité, 

— ordinaire : béton désigné ainsi par 
opposition au béton léger et au béton 
lourd, 

— de parement : béton qui reste visible 
après décoffrage, et présente un parement 
devant répondre à certains critères de 
qualité et architecturaux. 

— de perlite : béton très léger dont 
l'agrégat est constitué de perlite expan- 
sée. 

— de pierres : béton normal dont 

l'agrégat contient des pierres (agrégats 
supérieurs à 30 mm environ). 

— plaqué : béton armé d'armatures 

collées à ['extérieur de l'élément. 

_ plastique : béton facilement ouvrable. 

— de plâtre : béton hydraulique dont le 
liant est du plâtre, utilisé en générai 
avec un retardateur de prise, 

~ plein : béton saturé en mortier, le 
mortier remplissant tous les vides, 

— pompé : béton fluidifié par compo- 
sition adéquate ou par addition de 
plastifiants. 

— de ponce : béton léger dont l'agré- 
gat est constitué par de 3a ponce natu- 
relle ou artificielle. 

— à la pond te : béton contenant, 

comme plastifiant, un matériau d'origine 
volcanique : la pond te. 


bâton poreux ; béton à base d'agrégats 
poreux (ponce, laitier granulé, etc.). 

— de pouzzolane : béton léger dont 
l'agrégat est constitué d'un matériau 
d'origine volcanique que Ton trouve, 
entre autres, dans la région de Pouz- 
zole près de Naples, 

— précontraint : béton dont les arma- 
tures sont mises en tension avant le 
coulage 

— prépack ou prépakt i béton préparé 
par injection dans le squelette d'agré- 
gats, d'une pâte de mortier fluidifiée 
par addition d'un mouillant. 

— prêt à l'emploi: béton livré sur îe 
lieu d'empfoi avec la consistance requise 
dans des récipients munis d'un dispositif 
d'agitation. 

— projeté : béton mis en place par pro- 
jection à grande vitesse du béton frais 
sur fa surface à recouvrir. 

— de propreté : couche de béton mai- 
gre déposée sur le sol afin d'obtenir une 
surface de travail nette. 

— réfractaire : béton résistant à la 

chaleur, dont le liant est en généra! du 
ciment alumineux et l'agrégat des dé- 
bris de briques, 

— o remplissage : béton préparé par 

injection de mortier dans le squelette 
d'agrégats, 

— aux résines : béton dont les propriétés 
sont modifiées par l'addition de résines, 

— de résine : béton dont le liant est 
constitué par une résine, 

— de nbblûrts : béton dont l'agrégat 

est constitué de déchets métalliques 
{ferrailles, etc.) dont la densité peut 
atteindre 5. 

— de rock li te : béton dont l'agrégat 

(rocklite) est un schiste expansé à 
2 000° C donnant l'un des meilleurs 
bétons de schistes, 

— de sable : béton ne contenant que 
du sable comme agrégat. 

sablé : béton â granulats apparents 

pour lequel le dégagement partiel des 
granulats est obtenu sous ('action d'un 
jet de sable, 

— sons soble : synonyme de béton 

caverneux, 

— de sciure de bois : béton dont 

l'agrégat est constitué par de la sciure 
de bois. 


i 
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béton de scorie : synonyme de béton de 

mâchefer. 

— Siporex : béton cellulaire spécial 

{durci à la vapeur et à sable de quartz 
très f in ) ^ 

— de terre : béton obtenu à partir de 
terres contenant une certaine proportion 
d'argile comme liant, de sabfe et de 
gravier comme granulat. 

— de terre stabilisé : béton de terre, 
dont la durabilité est assurée par 
r application d'enduits traditionnels ou 
l'incorporation de chaux ou d'émulsion 
de bitume, 

— translucide : dalles ou pavés de 

verre liés par du béton armé, 

— de tuff ; béton contenant de la 
ponce et de fa pond te. 

— de vermkulite : béton léger dont 

l'agrégat est constitué par de la vermi- 
culite. 


béton à cuve basculante : bétonnière 
dont la cuve se vide en pivotant au- 
tour d'un axe horizontal. 

bicoq : pièce de bois ajoutée à une 
chèvre pour la consolider. 

bidet : petit établi dont se servent les 
menuisiers, 

bief : portion de canal comprise entre 
deux écluses. — Dérivation d'eau ser- 
vant à alimenter une roue de moulin, 
une turbine, etc. 

bielle : pièce placée dans les combles, 
au droit des pannes, servant à soulager 
les arbalétriers. 

biennale {garantie) : garantie de deux 
ans prévue par le Code Civil couvrant 
les menus ouvrages (non liés au gros 
œuvre), 

bigarrer : appliquer des couleurs de tons 
différents en taches ou dessins. 


— verni : béton dont les parois ont 

été recouvertes d'une résine thermodur- 
cissable afin de diminuer le retrait, en 
évitant une évaporation intense au 
début du durcissement. 

— de verre multicellulaire : béton léger 
dont l'agrégat est constitué par du 
verre multicellulaire, matériau de struc- 
ture analogue de celle de la ponce. 

— de verre vésiculaire : voir béton de 
verre multicellulaire. 

■ — ■ vibré : béton mis en place par vi- 
bration dans la masse (chantier) ou 
sur les coffrages (préfabrication), 

— ou vide : béton dans lequel le dur- 
cissement est accéléré par mise en 
dépression et aspiration de l'eau, 

— volcanique : synonyme de béton de 
ponce ou béton de pouzzolane. 

bétonnage : action de bétonner. 

— sous l'eau : mise en œuvre du béton 
sous l'eau suivant des prescriptions spé- 
ciales. 

bétonnière : machine 

servant à mélanger les 
constituants du béton 
et à préparer celui- 
ci, 

à axe horizontal : 

bétonnière dont fa 
cuve, pendant le ma- 
laxage, tourne au- 
tour d'un axe hori- 
zontal. 



bigemïné ; divisé en quatre parties (s'ap- 
plique généralement à une baie divisée 
en quatre parties par des meneaux), 

bigorne : enclume à 
deux saillies ou 
cornes latérales. 

bigorneau : petite 

enclume servant à 
dresser Ees petits 
fers. 

bigorner : travailler bigorne 

sur la bigorne. 

bigot : outil en forme de pioche, ayant 
des pointes aux deux extrémités. 

bigue : appareil de levage constitué 

par un ensemble de pièces de bols réu- 
nies à une extrémité et portant des 
poulies. 

bilboquet : chute de grosse pierre ne 
pouvant servir qu'à faire du moellon. 

bilinga : bols de couleur jaune-orangé 
ou jaune d'or, originaire d'Afrique tro- 
picale. 

bille : pièce de bois brut avant équarris- 
sage, — Pièce de métal brut, — Pièce 
de bois en forme d'œuf, aplatie aux 
deux bouts, servant au calibrage des 
tuyaux de plomb, 

— (essai à la) : mesure de la dureté 
des matériaux ou moyen d'une bille. 

bîller : faire tourner un bloc vers la 
droite ou vers la gauche. — Contrôler 
la régularité d'une tuyauterie, en par- 



tîculier de chauffage par rayonnement 
en faisant circuler une bille sous 
l'action de l'air comprimé. 

billes en bois : jeu de pièces rondes en 
bois permettant d'effectuer le cintrage 
des tuyaux de plomb sans réduction 
de section. 


billette : moulure en forme de cylindre 
de longueur limitée, à 
section demi-circulaire, ou 
prismatique, appliquée sur 
une face plane ou tégè- 
ment courbe. 



bilobe : à deux lobes. billette 

binard : chariot à plancher mobile. 



binard 
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binder : liant à bose de bitume ou de 
goudron. — Couche de liaison placée 
entre la couche de roulement et la 
fondation. 


bipolaire : présentant deux pôles élec- 
triques séparés, l'un négotîf, l'autre 
positif. 


birloir : tourniquet servant à ouvrir ou 
fermer un châssis de fenêtre et à le 
tenir levé. 


bîsaiguë ; outil de charpentier en forme 
de barre taillée en biseau à une extré- 
mité et en ciseau à ['autre servant à 
décorer le parement des grosses pièces 
de bois quand la scie n'est pas utili- 
sable. — Outil de vitrier servant à 
détacher les vieux enduits ou à faire 
les trous. 



Hsïîisuë 


biseau : façon en biais. — Par exten- 
sion, synonyme de chanfrein. 

biseauter : tailler en biseau. 


bistre : matière brune ou noirâtre lais- 
sée par les condensations des fumées 
de matières combustibles (surtout bois). 


bitord : cordage spécial employé pour 
des garnitures de pompe 


bitte d'amarrage : pièce, en général 
métallique, servant, sur les quais ou 
sur les navires, à fixer les amarres* 

bitumage : action de bitumer* 

bitume : matière organique (mélange 

d'hydrocarbures) noirâtre, solide, fon- 
dant à assez haute température. 

— armé : feuille obtenue par enro- 
bage par du bitume d'une armature : 
toile de jute, voile de verre etc, 

— asphaltique : mélange de bitume 

et d'orgile très fine ou de sable. 

bitumer : appliquer du bitume, 
bitumineux ; qui contient du bitume, 

b i vécu : grosse équerre moblie utilisée 
par les tailleurs de pierre, les sculpteurs 
sur pierre et les appareil leurs. 

blaireau : outil de peintre pour enlever 
les traces d'or qui n'ont pas adhéré* 

blanc (fer) : tôle fine d'acier doux 

recouverte d'étain. 

— d'albâtre : poudre de sulfate de 

chaux utilisée en détrempe. 

— d'argent : qualité supérieure de cé- 
ruse, 

— de bourre : enduit composé de terre 
bîanche un peu grasse, de sable et de 
bromure. 

— de chaux : dissolution de chaux 

éteinte servant à badigeonner* 

— d'Espagne ; craie friable* 

— fixe : sulfate de baryum artificiel 
utilisé comme charge dans l'industrie 
des peintures. 

— de plomb : voir céruse* 

— de titane : oxyde de titane utilisé 
comme pigment. 

— de zinc : pigment composé d'oxyde 
de zinc presque pur. 

blanchiment : action de peindre en 

blanc et résultat de ce travail. — 
Action de dégrossir ou d'enlever les iné- 
galités les plus saillantes. 

— à la lime : nettoyage à la ïtme de 
pièces métalliques. 

blanchir : peindre ou enduire en blanc. 

— Dégrossir, ôter les inégalités les 
plus soi liantes d'une pièce de bois, de 
métal, etc* 

bleu de charron : pigment peu solide 

préparé en fixant îe bleu de Prusse sur 
du sulfure de baryte. 




ble 


- 35 - 


blo 


bleu de cobalt : pigment constitué par 
des aluminates et silicates complexes 
de cobalt, 

— fécule : bleu de Prusse chargé avec 
de l'amidon* 

— de gaz : qualité inférieure du bleu 
de Prusse. 


— minéral : bleu de Prusse chargé au 
sulfate de baryte et au kaolin* 

— monastraï : phtolocyanure de cuivre. 


— d'outremer : pigment de silicate 

double d'alumine et de sodium, com- 
biné avec les palysulfures. 


— de Prusse: pig- 
ment à base de 
ferrocyanure de 
potassium* 

blindage : étale- 

ment de parois 
par un coffrage 
grossier, en cas de 
travaux de maçon- 
nerie ou de ter- 
rassement, et pour 
éviter les éboule- 
rnents ou écroule- 
ments. 

blindé : recouvert 

d'un blindage* 


Codrç à oreilles 



blindages 
de puits 



blindage de fouille large 


blocage : calage ou remplissage provi- 
soire ou définitif en maçonnerie, consti- 
tué de petites pierres sèches ou hour- 
dis* — Revêtement de sol en pierres de 
blocage. — Par extension, pierre de 
blocage* 

blocaille ; pierre de blocage. 

bloc en béton cellulaire : matériau de 
construction produit en usine de di- 


mensions normalisées, analogues à 
celles des parpaings, réalisé en béton 
de granulats légers. 

— creux (de béton de ciment) : syn. 
parpaings creux de ciment. Eléments 
de construction en béton de ciment de 
dimensions normalisées alvéolées, fa- 
briqués en usine* 

— - creux (de terre cuite) : matériaux 
de construction, de dimensions norma- 
lisées, alvéolés, fabriqués en usine par 
cuisson d'argile. 



bloc creux 


bloc- croisée : ensemble manufacturé com- 
prenant un encadrement et la croisée 
ou le châssis ainsi qu'éventudlement les 
Persiennes ou volets, 
bloc-eau : ensemble préfabriqué ras- 

semblant en un tout solidaire, les cana- 
lisations et les installations sanitaires 
de la salle d'eau, de la cuisine et des 
W.-C 

bloc perforé : élément de construction, 
parpaings ou briques présentant des 
perforations peur diminuer le poids. 

bloc-porte : ensemble constitué par 

une porte et son huisserie. 

bîoehet : pièce de charpente horizon* 
taie recevant le pied de l'arbalétrier et 
s'assemblant avec les plates-formes et 
les jambes de force, dans les combles 
avec faux-entrait. 

bïondîn : appareil de levage utilisé en 
travaux publics se déplaçant sur des 
câbles* 

bloquer : maçonner ou remplir en blo- 
cage. 

blotteuse : engin de carrière permet- 
tant le découpage horizontal dans la 
masse. 
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bïuttoge : opération de classement mé- 
canique des grains lors de la fabrica- 
tion d'un liant. 

bois amélioré : matériau obtenu à par- 
tir du bois, sans destruction de sa struc- 
ture et présentant des qualités supé- 
rieures à celles des bois naturels dont 
on est parti. 


bois grume : bois en tronçons ou en bil- 
les, non équarri. 

— imprégné : voir imprégnation. 

— iometlé ; voir lamellation. 

— refait : bois flache équarri et dressé 
à rhermi nette. 

— de refend : bois refendu en éclats. 



— apparent : bois non recouvert d'une 
autre substance [plâtre, peinture). 

— orsin : bois ayant été maltraité au 
feu, 

— bokélïsé : bois imprégné de solu- 

tions alcooliques de bakélite. 

— de charpente : bois dont les qua- 
lités permettent l'utilisation en char- 
pente. 

— de cœur : pièce de bois tirée de la 
partie centrale de l'arbre* 

— contreplaqué : en général, plaques 
constituées de feuilles de bais déroulé, 
à fil contrarié d'une couche à l'autre, 
collées entre elles sous pression. 

— corroyé : bois dressé au rabot ou à 
la varlope. 

— courbe : bois cintré par des procé- 
dés industriels avec emploi de la cha- 
leur et de Y humidité. 

— densifié : bois amélioré de densité 
supérieure à 1. 

— d'échantillon : bois de dimensions 

déterminées par l'usage. 

— d'entrée ; bots ni vert ni sec. 

bois d'équarrissage {ou équarri) : bois 
dont les quatre faces d'équerre et 
planes ont, en principe 15 à 16 cm 
de largeur minimum. 

— feuillard : bois refendu en lattes 

pour l'emploi en cloisons et couver- 
tures. 

— flache : bois mal éouarrî avec 

arêtes non vives. 

— gauche : bois déjeté après équarris- 
sage. 


boisage : blindage en bots. — Pose de 
ce blindage. 

boiser : réatlserun boisage. 

boiseur : ouvrier réalisant le boisage. 

boisseau : élément manufacturé de 

conduit de fumée ou de ventilation 
circulaire de section rectangulaire de 
longueur d'une à trots fois le diamètre 
ou le côté. 



boissellerie : petite baguette de bois 

servant à l'exécution des treillages en 
bois. 

boîte à coupe : outil de guidage de la 
scie, pour l'exécution des coupes de 
pièce en bois [moulures, etc.). 
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boîte de crémone ; pièce moulée com- 
prenant le mécanisme qui actionne, 
par un bouton, les tiges de crémone 
(voir crémone). 

— de dérivation : boîte fermée permet- 
tant de brancher les dérivations de cana- 
lisations électriques. 

— de dosage : boîte utilisée par les 
maçons pour doser les matériaux. 

— - d'extrémité : boîte fermée dans la- 
quelle on fait aboutir Ses canalisations 
électriques afin de permettre leur jonc- 
tion avec des conducteurs extérieurs. 

— à graisse ; dispositif spécial rem- 
plaçant le siphon dans les systèmes 
d'évacuation des eaux, et dans lequel 
viennent se figer les corps gras conte- 
nus en suspension dons l'eau chaude. 

Venïi lotion 
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boîte à graisse 


boîte de jonction : boîte fermée permet- 
tant de relier les extrémités de deux 

canalisations électriques. 

— d'onglet ‘ Instrument de fixation des 
pièces en bois, utilisé par tes menuisiers 
et les électriciens pour faire des coupes 
d'équerre ou d'un angle déterminé. 

— - à rideaux : niche réservée dans la 

maçonnerie, ou encadrement en bols 

pour loger des rideaux. 

— tangente : boîte de dérivation dont 
la dérivation est tangente à la canali- 
sation principale. 

boiteuse (pièce) : pièce de bois scellée 
à une extrémité et assemblée à l'autre, 

bol d'Arménie : variété de terre argi- 
leuse. 

bollard : gros crochet d'amarrage avec 
embase scellée dans un mur. 

bombage : cintrage à chaud des feuilles 
de verre ou des glaces. 


bombé (arc) : arc en forme d'arc de 

cercle de moins de ISO 0 . 

bombement ; convexité d'une chaussée. 

bomber : renfler un troît. 

bonde : pièce obstruant un orifice 

d'écoulement. 

— siphoïde : appareil formant bonde 

mobile pour l'écoulement des eaux, tout 
en empêchant les odeurs de remonter. 

bondérisation ; procédé de phosphata- 
tion accélérée par immersion ou pul- 
vérisation. 

bondieu : coin de bois que l'on place 

dans le trait de scie pour éviter le ser- 
rage de la scie. 

bonnet ; couverture placée au-dessus 
des débouchés supérieurs de conduits, 
pour éviter la pénétration de pluie ou 
de neige dans Je conduit, 

borax : borate de soude (utilisé en 

soudure), 

bordage : atténuation ou suppression 

des saillies (clous, bords de charnières, 
bandes, etc.), avant application d'un 
papier de tenture. 

bordereau de prix : document indépen- 
dant d'une série de prix Indiquant des 
prix unitaires d'un travail déterminé, 
pouvant comprendre tout un ensemble 
d'ouvrages. 

bordoyer : en décoration, entourer le 

contour d'un dessin. 

bordure : en delà du sens général, pièce 
en pierre ou béton pour réaliser des 
bordures de trottoir. 

borgne : sans aucune ouver- 
ture [façade). 

bornage : pose de bornes de 
propriété. 

borne : marque de limite 

de propriété, — Assise de 
pierres ou pièce métallique borne 

protégeant un angle soi liant d’amarre 

de maçonnerie donnant sur 
une voie (angle de battant ou angle 
de porte). — Petite assise de maçon- 

nerie ^ou pièce de fonte pour amarrer. 
— - Pièce conductrice d'un appareil élec- 
trique destinée à le relier aux conduc- 
teurs extérieurs. 

borner : mettre des bornes de propriété, 
bornoyer : placer des jalons pour mar- 
quer les lignes de fondation ou de 
plantation. 
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bossage : élément de décoration de 

façade en saillie de pierre arrondie et 
surface suffisante, répété généralement 
régulièrement. 


bouche de chaleur : bouche par où l'air 
chaud est introduit dans un local. 

“ de reprise : bouche par ûù l'air est 
extrait d'un local. 
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O Pointes de diamant 


bossages 


bossé : bois de couleur brun rosé fourni 
principalement par la Côte-d'Ivoire. 

bosselé : comportant des ren- 

flements très voisins les uns des 
autres. 

bossette : semence à tête ronde. 

bouchardage : opération effec- 

tuée à ta bouc harde. 

eette 

boucharde ; marteau de tailleur 
de oi erre, à deux têtes couvertes de 
pointes pyramidales, dont La finesse 
est proportionnée à la finesse du tra- 
vail — Rouleau couvert de pointes 
pyramidales pour le finissage d'une 
surface en mortier ou en ciment, 




boucharde 


T 

boucharde 

cTenduiseur 


bouchorder : travailler avec la bou- 

charde. 


bouche: ouverture (puits, four, etc.). 

— Ouverture de conduit d'air et appa- 
reil servant à orienter les filets d'air 
dans !e local. 

— à clé : appareil se fixant sur une 
canalisation pour ouvrir ou fermer celle- 
ci. 


bouchement : finition en forme défini- 
tive d'une ouverture ovec une maçon- 
nerie mince laissant subsister la forme 
primitive. 

bouche-pores : enduit en pâte servant 

à boucher les pores du bols avant 
vernissage ou peinture. 

bouchoir : grande plaque de fer servant 
à fermer la bouche d'un four, 

bouchon ; pièce spéciale ser- 
vant à fermer l'extrémité 
d'un tube. - — Pièce spéciale 
servant à fermer une bouche 
de chaleur, 

— de dégorgement ; bouchon 
amovible pour le nettoyage bouchon 
d'une canalisation. 

bouclage : fixation de fit ou grillage 
sur une barre ou un fil avec un brin 
d'attache torsadé. 

boude : anneau sculpté ou peint enlacé 
dans une suite d'anneaux semblables, 

— à bascule : pièce de quincaillerie 

manœuvrant de l'extérieur un battant 
de loquet, 

— double : pièce de quincaillerie à 

deux boucles semblables remplaçant le 
bouton double, chaque boucle étant 
articulée pour sup- 
primer la saillie. 

bouclier : outil de 
cimentier constitué 
d'une petite plan- bouclier 

che avec poignée 

sur une face et servant à dresser les 
enduits ou les chapes au ciment; ap- 
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pareil mobile de protection servant 
dans le percement des tunnels. 


boutonnage : assemblage de pièces au 
moyen de boulons. 


boudin : moulure 

ronde saillante, 

— activées : boues, 
chargées de bacté- 
ries, en suspension 
dans l'eau, facili- 
tant le traitement 
des effluents, 

boues activées (pro- 
cédé des) : procédé 
d'épuration des eaux 

usées. 



C - Champ 
T * Torabiscof 
B * Boudin 
D - Baguette 

boudin 


boue thïxotropîque : matéirau, généra- 
lement à base d'argile, possédant des 
propriétés thixotroplques, 


bouement : moulures spéciale utilisée 
dans les lambris d'appui. 


bouffer : gonfler (enduit qui gonfle, 

parement qui se bombe, etc,). 

bouge : pièce de bois ronde ou bombée. 

bouillon : bulle d'air restée dans un 
verre ou une glace. 

boulant (terrain) : se dit d'un terrain, 
généralement sableux, dont la cohé- 
sion peut devenir nulle, 

boulet : outil de sondage ou de ramo- 
nage de conduit de fumées constitué 
a'une boule de plomb entraînant, éven- 
tuellement, un hérisson. 

boulin : trou fait 
dans les murs pour 
recevoir les pièces 
de bols horizontales 
supportant un écha- 
faudage, — - Por 
extension, ces pièces 
de bois horizon- 
tales. 

boufoir ; outil utilisé 
pour le pétrissage 
du mortier 

boulon : tige de fer 
filetée comportant 
une tête et un 
écrou. 



boulon 

de scellement 
k bout fourchu 





boulon d’escalier ou entretoîse 


boutonnière : vrille de charpentier pour 
percer les trous de boutons, 

bouquet : élément de décoration gothi- 
que en forme de fleur de lys, mais à 
feuilles latérales recourbées vers le haut. 

bourrage : façon de passer l'enduit de 
peinture en repassant plusieurs fois 
pour donner plus d'adhérence. Rem- 
plissage ultérieure d'une cavité, 

— des voies : remise en place de bal- 
last sous les traverses. 


bourrelet (en dehors du sens normal), 
bord roulé d'une plaque métallique, — 
Garnissage en plâtre ou en mortier de 
ciment en remplissage d'arête de tuiles 
plates. 


bourriquet : civière à claire-voie per- 
mettant d'enlever des matériaux avec 
une grue. 


boursault ou 

bourscay : grosse 

moulure fixée sur 
l'arête d'une panne 
de bois. — Outil 
de couvreur per- 
mettant de façon- 
ner le zinc ou le 
plomb. 



j#* 


boursouflure : cloque sous une couche 

de peinture. 


bousillage : moulage de chaume et de 
terre humide. 


bousiller ; maçonner en bousillage. 

bousin : croûte peu résistante et nui- 
sible à la tenue qui entoure une pierre 
de carrière. 


bout : (en dehors du sens général), élé- 
ment de tuyau d'une longueur d'envi- 
ron moins de 1 m (on a dit même 
au xix* siècle, demi-bout, quart-de-bout, 
etc.) . 


boutefeu i ouvrier préposé 
au tir sur les chantiers où 
il est fait usage d'explo- 
sifs. 



bouter : étayer — - Arrondir 
une pièce de fer à la lime 
à bouter. 


boitte- 
roi le 
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facufcroïlc : outil servant à river à 
chaud, — Fente située au panneton 
d'une clef près de la tige* — Garni- 
ture fixée sur le plâtre à l'intérieur 

de la serrure. 

bou fero lier : faire des 
têtes de rivets à la 

bouteroile. 

bouteroue : protection 

d'un angle saillant de 
mur sur voie. 

bouteur : engin de ter- 
rassement constitué par un tracteur à 
chenilles équipé à l'avant d'une lame 

servant à pousser des terres. « Bull- 
doser * est également admis, 

— - biais : bouteur dont la lame peut être 
orientée obliquement par rapport au sens 
de la marche, 

— inclinable : bouteur dont la lame 

peut être inclinée par rapport à l'hori- 
zontale. 

— à pneus ; variante du bouteur monté 
sur des roues munies de pneumatiques. 

boutîsse ; pierre, brique ou parpaing, dont 
la plus ^grande dimension est perpendi- 
culaire à la façade d'un mur. — Pavé 
de grandes dimen- 
sions en longueur 
servant à exécuter 
des bordures. 

bouton : poignée de 
serrure, de verrou, 
porte ou de fenêtre. 

boutonnière ; petite 

pièce de quincaillerie qui permet de mou- 
voir Tes persïennes à l'aide d'une cré- 
maillère. 



bouton 


Atsite de boutasses 



A«i$e de prînçreî&e* I 


boutisse 


suspentes rapprochées une poutre ou 
un tablier. 

bow-window : voir orieL 

bracelet : petite moulure encerclant 

un fût de colonne. 

brocon : état soutenant un mur dont les 
fondations sont à découvert. — Con- 
sole ou appui soutenant une porte 
d'écluse, 

brai : résidu de distillation du goudron 
de houille utilisé pour les agglomérés, 

branchement : élément de conduit, où 

un conduit principal se subdivise en 
deux conduits obliques { sï les conduits 
sont de même section, la jonction s'ap- 
pelle culotte), — Canalisation reliant 

une installation d'abonné au réseau 
électrique général 

— d'appareil : tuyauterie partant d'une 
conduite d'étage ou d'une colonne mon- 
tante et amenant l'eau directement aux 
appareils d'utilisation. 

— double : élément de conduit analogue 

au branchement simple, mais où le con- 
duit principal se continue après le! 

deux conduits de dérivation (si îe 

départ du conduit principal et les deux 
conduits de dérivation ont la même 
section, la jonction s'appelle culotte 

double}, 

— d'eau général : conduite amenant 

l'eau de la concession distributrice sur 
l'appareil de mesure ou d'arrêt géné- 
ral. 

■ — d'égout : galerie ou tuyauterie sou- 
terraine reliant l'égout public à la pro- 
priété et permettant la visite du col- 
lecteur. 


bouvement : moulu- 
re en portion de 
cercle. 

bouvet : rabot étroit 
servant à faire des 
rainures, moulures, 
etc, — Par extension 
dans le parquet : 
profil et disposition 
du système d'assem- 
blage à rainure et 
languette des lames. 

bowstrrng : arc, gé- 
néralement en bé- 
ton armé, suppor- 
tant grâce à des 



bou ve sncnt 



bouvet double 


— particulier de gaz : partie de l'ins- 
tallation transportant du gaz non 

mesuré destiné à un seul abonné et 
reliant la canalisation commune, ou à 
défaut la tuyauterie de sortie du robi- 
net-chef, à la tuyauterie d'arrivée au 
compteur. 

brandîfie : trou pratiqué dans les che- 
vrons au travers des pannes pour les 
brandir 

brandir : assembler deux pièces non 

entaillées au moyen d'une cheville. 

bras de levier ; distance d'un point a 
la direction d'une force. 

broser : souder deux morceaux de métal 
au moyen d'un métal plus fusible. 
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b la- 
vette 


brasure : action de braser — Point de 
jonction des pièces brasées. 

bravette : moulure convexe en 
forme de demi-cœur. 

brayage : action de passer les 

brayers autour du lot de maté- 
riau à mouvoir. 

brayers : cordages reliés entre 

eux et encerclant une charge 
de pierresou de matériaux pour 
le levage et lamanutentiom 

bréchoge : action de brécher, 

brèche : roche souvent fine et polis- 
sable constituée de cailloux anguleux 

liés par un ciment sllîcieux. Pierre for- 
mée par conglomérat de roches détri- 
tiques. 

brécher : peindre des veines (faux 

marbre, faux bots, etc.). 

brette : outil à bref te 1er. 

brettefer : tailler ou 

gratter un matériau avec 
un instrument à dents. 

bretteiure : dents garnis- 
sant un outî! à bretteler. 

— Finis exécutés en 
brettelanri 

bricole : lanière de cuir 
servant à la manipulation des gloces. 



tru elle 
brettelée 



brides 

bride : pièce métallique perpendiculaire 
à une tuyauterie permettant la jonc- 
tion de deux bouts de tuyauteries. 

brifier : bande de plomb que l'on place 
sur le faîtage d'une couverture en 
ardoises. 

brin : pièce de bols à peine dégrossie. 

Briiiell fessoi) : essai de la dureté 

d'un matériau par pénétration lente 
d'une bille dure. 

b Tiquai II ans : débrit de terre cuite. 

brique de Bourgogne : brique de 22 x H 
x 5,5 environ. 

— en com : voir figure. 




brique de 
Bou rgogne 


brique 
en coin 



ordinaire 


creuse 


de 

parement 




% 


brique 

plâ trière 


— de couvert : bar- 
deau en terre cuite 
servant de forme aux 
tuiles creuses de 
couverture. 

— creuse : brique 

présentant une som- 
me des sections des 
trous dépassant 40% 
de la section totale. 


brique 

réfractaire 



brique 
à rupture 
de joints 


— crue : brique non cuite à base de tor- 
chis. 

— de laitier : aggloméré à la chaux et 
au laitier de haut fourneau, moulé sous 
pression. 

— légère : brique allégée soit par em- 
ploi de terres siliceuses soit par forma- 
tion de cellules intérieures. 

— de parement : brique pleine ou per- 
forée. fabriquée spécialement afin 
d'obtenir des façades répondant à une 
certaine esthétique. 
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brique de pavage : brique très dure dont 
la porosité ne doit pas dépasser I à 4 %* 

brique perforée : brique présentant une 
somme des sections des trous inférieure 
aux 40 % de la section totale* 

“ plûtricre : brique creuse dont l'épais- 
seur varie de 3 à 5 cm, utilisée pour 
le montage des cloisons et galanda- 
ges* 

— réfractaire : brique résistant au feu; 

— o rupture de joints : brique dont, 
tors du montage, les joints horizontaux 
et verticaux doivent être interrompus 
sensiblement au niveau droit de la partie 
centrale* 

— silico-colcaire : brique à la chaux 
et au sable, traitée à la vapeur haute 
pression* 

— sommier ; voir figure. 

— vitrifiée : brique dont la surface a 
subi un commencement de vitrification. 


briquet ; ferrure de rotation constituée 
de deux lames articulées 
sur deux broches paral- 
lèles fixées dans deux 
plaques* 

briqu et euse : truelle 
employée par les brique* 
îeurs* 

. . . , * . briquet 

brise (arc) ; voir orc. 

— (comble) : comble à lo Mansart. 

(vantail, volet) : vantail ou volet 

pouvant se plier sur lui-même* 

brise-glace : construction en amont 

, un ?. P^e de pont servant à protéger 
la p de contre les glaces. 



broche : clou sans tête de grande lon- 
gueur. — Tige de ^ 

fer placée dans le ^ — - — 

trou d'une serrure 

et destinée à entrer broche 

dans le trou d'une 

clé forée. — Tige J 

d'acier rond coudée 

sn S utilisée pour le 

coudoge des tuyaux broche 

ou pour l'évasement 

d'une ouverture dons un tuyau* 

brocher : fixer à l'aide de broches. 

broquefte : synonyme peu usité de 

semence. 


brou de noix ; produit extrait des enve- 
loppes vertes de noix et servant à Min- 
ier les bois. 


brouette à bascule (dite 
chinoise) : véhicule à 

deux roues pour le trans- 
port du béton malaxé. 

bruit aérien : bruit pro- 
duit par une source brouette 

sonore émettant dans chinoise 

l'air. 





bruit aérien 


brise- lame : construction faite à l'en- 
tree d'un port pour amortir la vio- 
lence des vagues* 

brise-soleïf : dispositif de protection 

contre le soleil, syn* pare-soleil. 

brisis : angle formé par les deux pans 
a un comble brisé. - — Par extension 
etage compris entre l'entablement d'une 
façade et le brisis* — Arête corres- 
pondante* 

brisure : articulation des éléments d'un 
vantail et d'un volet brisé. 

brocante : petits pavés de rebut servant 
a empierrer. 


— d'ambiance : ensemble des bruits 
perçus dans un espace donné* 

— d'impact i 

bruit produit 
par le choc 
d'une niasse sur 
une structure 
et se propa- 
geant au sein 
de celle-ci (syn. 
bruit de choc). 


bruit d’impact 

brut de décoffrage : voir béton brut 
de decoffrage. 
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brûîagc * opération con-sistant à brûler 
de vieiMés peintures avec unbrûloïr. 

brûlement (de poteau) : pied de poteau 
possé au feu pour éviter la pourriture 
du bois. 

brûleur : appareil destiné à introduire 
dans une chambre de combustion (foyer 
d'une chaudière par exemple) le mélange 
air-combustible et à l'enflammer. 

brûloir ; appareil à projection de 
flamme utilisé pour le brûlage (lampe 
à souder ou appareil spécial). 

brûlot : plaque de bols recouverte de 
feutre permettant de finir le lissage des 
glaces avec une pâte spéciale. 

bubinga : bots brun rosé ou rougeâtre 

fourni principalement par le Cameroun. 

buchement : action d'enlever avec un 
outil du type hachette, des parties fai- 
sant saillie ou boursouflées, à refaire. 

bulbe de pression ï courbe d'égale 
pression sous une semelle de fonda- 
tion. 

bullage : défectuosité d'une surface 

peinte caractérisée par l'apparition de 
bulles ou de pores. Défaut de surface 
d'un produit en particulier d'un béton. 

bulldozer : utiliser bouteur* 

bureau poysagé : grand plateau ouvert 
sans cloison facilement amnéageable 
au moyen de cloîsonnetttes et de 
plantes vertes. 

buse : dénîveflée dans le radier d'une 
écluse contre laquelle viennent buter 
les portes. 

buse ; élément de canalisation de 
80 cm à 1 m de diamètre générale- 


ment en béton armé préfabriqué, éga- 
lement utilisé pour la construction de 
puits. 



bulldozer (bouteur) 


butée : dispositif s'opposant au déplace- 
ment de la cabine d'un ascenseur ou- 
delà de la course normale. 

— des terres : effort pas- 
sif exercé par ta terre sur 
un ouvrage soumis à des 
efforts extérieurs* 

butoir : pièce contre laquel- 
le vient s'arrêter une porte. 

by-poss : utiliser dérivation. de porte 

— de compteur : tronçon de tuyauterie 
muni d'un robinet de barrage plombé, 
reliant la tuyauterie d'arrivée à la 
tuyauterie de départ et permettant de 
mettre le compteur hors circuit tout 
en assurant la continuité de ['alimenta- 
tion de l'abonné; cecî grâce à la pré- 
sence du robinet de compteur et d'un 
deuxième robinet de barrage situé sur la 
tuyauterie de départ entre le compteur 

; et le point de jonction du tronçon. 



butoir 


v 


c 



cabestan : type de treuil à axe verti- 
cal utilisé pour les manœuvres de 
force. 

câble : ensemble de fils conducteurs 

réunis mécaniquement pour former un 
conducteur unique. 

™ armé : câble muni d'une enveloppe 
métallique, autre que la chemise éven- 
tuelle de plomb et servant de protec- 
tion mécanique. 

— concentrique : câble comportant plu- 
sieurs conducteurs assemblés entre eux, 
ces conducteurs constituant des cou- 
cnes coaxiales, autour d'un conducteur 
central. 

cabochon ; motif de petites dimensions 
en pierre fine ou autre matériau déco- 
ratif, incrusté dans une façade* 

cache : petite plaque métallique épou- 
sant la forme d'une entrée de serrure 
ou cachant le vide d'une serrure con- 
damnée. - — Morceau de papier, carton , 
métal, découpé selon une forme o 
peindre. 

cachetage : obturation d'une réserva- 
tion ou d'une ouverture* Scellement. 

cache- vis : pièce 

en métal malléa- 
ble placée sur les 
vis d'un comp- 
teur électrique 
pour éviter les 
fraudes. 

cadre : armature 

transversale d'une 
poutre en béton 
armé de forme 
rectangulaire* 

café au fait i teinte conventionnelle 
composée avec du blanc coupé de 1/20 
de terre de Sienne naturelle et de I/3G 
de terre d'ombre. 

cage d'écureuil : dispositif comportant 

un ^conducteur por encoche, les extré- 
mités de tous les conducteurs étant 


réunies de choque côté par des anneaux 
métalliques qui les ferment en court- 
circuit. 

— de Faraday : enceinte constituée par 
une paroi métallique fermée ou par 
une cage métallique à mailles suffisam- 
ment serrées, ayant pour but de pro- 
téger une portion de l'espace contre 
l'influence des corps électrisés exté- 
rieurs. 

cagnard : récipient utilisé pour faire 

fondre la soudure, 

cahier des charges : ensemble des obli* 

gâtions à respecter dans l'exécution de 
travaux publics ou privés. 

cahier des clauses : document concer- 
nant l'aspect administratif des marchés. 

— des clauses générales* Cahier des 
clauses s'appliquant à tous les marchés. 

— des clauses particulières : cahier des 
clauses s'appliquant à un marché déter- 
miné* 

■ — des clauses spécifiques : cahier des 
clauses s'appliquant, spécialement, à un 
maître d'ouvrage ou à un corps d'état 

caillasse: calcaire grossier mêlé de silex. 

cailfebotis : revêtement de sol à claire- 
voie. 

caillou : élément de roche de A à 6 cm, 

— Fragment de faux marbre. 

cor Mo Litage : construction composée de 
cailloux noyés dans un mortier* — Imi- 
tation en peinture de parements de murs 
de cailloux et mortier* 
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caisson : compartiment creux de décora- 
tion de façade. ™ Entourage étanche 
permettant de tra- 
vailler à Pair au- 
dessous du niveau 
de l'eau. — Lo- 
gement horizontal 
ou vertical destiné 
à contenir des élé- 
ments de manoeuvre 
des fenêtres. 

— de distribution : 
organe moteur de 
la ventilation mé- 
canique. 

Cajon : mur de 
oéton de terre avec 
ossature incorporée. 

calcaire argileux : 

calcaire servant à fabriquer des chaux 
hydrauliques et ciments, 
calcaire compact : calcaire à grains fins 
et homogènes, très dur et résistant. 

— à entroques : calcaire dur blanc 

jaunâtre contenant des débris de sque- 
lettes d'échi nodermes. 

— grossier : calcaire de la région pari- 
sienne ou analogue. 

— magnésien : calcaire verdâtre conte- 
nant ce Sa magnésie (dolomie, etc.). 

— oolithique : calcaire blanc Jaunâtre 
formé par agglomération de grains ovoï- 
des plus ou moins gros. 

— siliceux : calcaire contenant de 

ia silice et peu utilisable en construction. 

— terreux : calcaire servant â fabriquer 
la chaux. 

colcin : pellicule superficielle dure se 
formant sur la pierre calcaire. — Dépôt 
calcaire dans les chaudières, tuyaux, 
etc. — Dépôt dur dans les conduits de 
fumées. 

eaïcite : forme critalline du carbonate 
de calcium. 

cale : en travaux maritimes : plan in- 
cliné ou partie en pente d'un quai* 

— - d 'espacement ; syn* : distancier* 

— - de lancement : plan incliné servant 
au lancement des navires. 


Ses 


Cheminée 


Chambre 
"| de travail 




caisson 

à inr comprimé 


calepin : détail en plan, élévation, et 
coupe à l'échelle de 5 cm/m d'un tra- 
vail de pierre de toi Ile. 

calfeutrage ou calfeutrement : rem- 

plissage d'un espace vide par un ma- 
tériau généralement d'étanchéité eu 
d'isolation. En particulier, léger gar- 
nissage au plâtre ou au mortier entre 
des pièces de bois ou métalliques et 
la maçonnerie de remplissage. 

calibre : planche découpée en forme 

d'un profil de moulure à exécuter, 

caliche : calcaire tendre contenant des 
pourcentages variés d'argile. 

calicot : toile de coton fixée à la colle, 
pour masquer les joints avant l'appli- 
cation de couches de peintures. 

colorie : unité de quantité de chaleur 
nécessaire pour élever d'un degré la 
température d'un gramme d'eau, 

calorifuge : matériau d'isolation ther- 

mique; en principe, pour haute tempé- 
rature (chauffage) 

calorîfugeage : pose d'un calorifuge. 




Bandft de toile 


/ v 

Fit de fer ; / Coquilles de liège 
Bonde de toile Bourrelet 



calorifugeage 


calotte : élément de voûte sphérique. 

camarder : modifier un profil pour se 
raccorder mieux avec une moulure exis- 
tante, 

camarteau : assemblage de traverses 
de chemin de fer par lits contrariés 
pour réalisation d'un appui provisoire. 

cambium : couche génératrice de l'ar- 
bre, comprise entre l'écorce et le bois* 

cambrure : courbure d'une pièce de bois 
ou du cintre d'une voûte. 


— de radoub : syn. de cale sèche* 

— sèche : bassin que l'on peut mettre 
à sec et permettant la réparation des 
navires. Syn* cale de radoub. 


camion : récipient de peinture. 

— moïaxeur : camion portant un tam- 
bour maintenu en rotation et servant au 
transport du béton frais. 
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campon : marbre vert ou rouge prove- 
nant d'une carrière des Pyrénées. 

campcme ; ornement en forme de cloche 
renversée. 

campanile : petite tour ouverte formant 
clocher au-dessus d'un édifice. 

canadienne (fenêtre à la) : fenêtre à 
un ou plusieurs châssis superposés, sus- 
pendus par biellettes, s'ouvrant par 
rotation horizontale autour des axes des 
bîellettes et transfation verticale de so 
traverse basse. 

corcalisofion cf alimentation de con- 
duite montante de gaz : partie de la 
canalisation commune reliant la cana- 
lisation générale d'alimentation ou, 
quand celle-ci n'existe pas, la tuyau- 
terie de sortie du robinet-chef à une ou 
plusieurs conduites montantes. 

— commune de gaz : ensemble des 

tuyauteries passant dans des endroits à 
usages communs et transportant du gaz 
non mesuré destiné à un groupe d'abonnés, 

— générale de gaz : partie de la ca- 
nalisation commune reliant la tuyau- 
terie de sortie du robinet-chef à une ou 
plusieurs canalisations d'alimentation de 
montantes 

cancalon ; hourdis en terre cuite à 
gorge et tenon pour plafonds suspen- 
dus* 

candlot (sel de) : sel provenant de 
faction d'eaux sulfatées sur le ciment, 
cause de désordres* 

caniveau : bord de chaussée ou pièce 
concave servant à V écoulement des 
eaux. — Tranchée maçonnée et cou- 
verte contenant des canalisations, 

cou ne : moulure séparant les cannelures 
connefer : orner de cannelures, 

cannelure : élément de décoration en 
forme de petit canal. 

conon ; tube rainé servant à guider la 
dé dans une serrure. 

— à ciment : synonyme de cement-gun 

contilever : structure comportant des 
consoles sur lesquelles s'appuient des 
poutres secondaires, 

capillarité : phénomène d'ascension de 
l'eau dans un tube de faible diamètre, 
ou dans un matériau poreux* 

capte-suies : appareil destiné â extraire 
des fumées, les solides en suspension. 




an Demi merdes cannelures 


capucine r forme de cheminée avec 
chambranles droits ou ornés d'une con- 
sole en forme de talon, — Forme de 
bandeau saillant avec larmier rempla- 
çant l'entablement sur une façade de 
faible importance. 


carbonatation : transformation en car- 
bonate* 

carbonyl : produit organique servant à 
protéger le bois contre la pourriture, les 
champignons, etc. 

earborundum : siîîciure de carbone 

employé comme antidérapant pour les 
revêtements de sols industriels* 

carde rentier : arrondir un angle en quart 
de rond sur une pièce en bois, poutre 
apparente par exemple* 

cari g non (brèche de) : brèche prove- 

nant d'une carrière de Savoie. 

carillon : tige de fer carrée ne dépas- 
sant pas 0,02 de section, employée pour 
armer les hourdis de plancher en fer. 

corne : angle saillant d'une tablette, 
carneau : conduit fixe maçonné de rac- 
cordement des chaudières au conduit de 
fumées vertical. 

carottage : opération de prélèvement 
d'un échantillon. 

carotte : échantillon prélevé dans un 
terrain ou dans un ouvrage à l'aide 
d'un outil appelé carottier* 

carottier : appareil de prospection du 
sol en profondeur. 

cerottin : moellons de petites dimen- 
sions (petit carreau). 
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carrore : marbre blanc très fin, utilisé 
Surtout en sculpture. 

carreau : appellation populaire donnée 

aux vitres, — Petite dalle de pierre, 
terre cuite, béton, matière plas- 
tique, etc., de forme généralement car- 
rée, ou tout au moins régulière (rec- 
tangulaire, hexagonale, octogonale, etc.)* 

— Pierre qui a plus de largeur au pare- 
ment que de queue dans te mur. — 
Elément carré formant remplissage entre 
les frises dons le parquet en feuille. 

— d'asphaîte : carreau fabriqué par 

compression de poudre d'asphalte naturel 
dans des moules* 

— de plâtre : élément carré ou rec- 
tangulaire de longueur limitée à base 
de béton de mâchefer et de plâtre, ser- 
vant à la construction de cloisons* 

carrelet : carreau céramique dont une 
des dimensions est le double de l'autre, 

— Lime à métal de section rectangu- 
laire* 

cartelette ; ardoise de petites dimen- 
sions* 

casque de battage ; dispositif placé 
sur la tête d'un pieu destiné à en évi- 
ter la dégradation lors du battage. 

casse-fer : outil se fixant dans le trou 
ménagé sur le dessus d'une enclume 
pour former une pièce métallique chauf- 
fée au rouge. 

casser (un ton) r atténuer ta pureté d'une 
couleur en y ajoutant une autre teinte, 

caténaire : système de suspension des 
câbles d'alimentation des locomotri- 
ces (ou câble lui-même}. 

catir : dorer à la catissoire. 

rôtissoire : outil de doreur uti- 
lisé pour l'application de l'or 

sur des filets. 

cavalier : pointe à deux bron- 
ches pour fixer un fil de fer - 

ornas de déblais disposé en talus 
et provenant d'une fouille. 

tavet : moulure concave 
en quart de cercle. 

— plot : cavet dont le 

quart de cercle a été 

aplati* cavet 

covoîr : outil d'ouvrier vitrier servant à 
égruger te bord d'une vitre. 

CBR (indice) : nombre exprimant, en 
Pourcentage, le rapport entre les 
Dressions produisant un enfoncement 


donné, d'une part, dans le matériau 
étudié et, d'autre part dans un ma- 
tériau type* 

ceinture : bande de métal formant bague 
pour cacher un joint. — Petite moulure 
carrée en haut et en bas d'une colonne, 
se raccordant avec un congé. — Bande 
de fer entourant un conduit adossé 
pour le maintenir contre le mur d'ados- 
sement. 

— d'étage ou d'appartement : tuyau- 

terie horizontale partant d'une colonne 
montante et permettant l'alimentation 
en eau, des appareils de cet étage. 

- — principale : tuyauterie horizontale 
partant du compteur général et sur 
laquelle sont raccordées les prises par- 
tielles d'alimentation des divers ser- 
vices. 

— de sécurité î voir baudrier de sécu- 
rité* 

cellier : cave non voûtée, à rez-de- 
chaussée ou peu enterrée* 

celsius (degré ou degré centigrade) : 

unité de mesure de la température. 

cémentation : opération consistant à 
durcir ïa surface de t'acier par te 
carbone sous l'action d'une haute tem- 
pérature. 

cement-gun : appareil pneumatique des- 
tiné à l'exécution d'enduits. — Syn. de 
canon à ciment. 

cendre : partie de pierre friable et 

désagrégée par l'humidité. 

cendres volontés : produit pulvérulant 
issu de la combustion du charbon, pos- 
sédant des propriétés pouzzolaniques. 

centrale à béton : installation fixe pour 
la préparation et la fourniture du béton. 

cerce : cercle en fer maintenant le boi- 
sage dans les fouilles de puits. Arma- 
ture ou ceinture circulaire, générale- 
ment métallique* 

cerceau : lame métallique ou en bois 
mince utilisée pour former tes voûtes 
de berceaux ou tonnelles. 

cercle : pièce placée autour d'un objet 
pour le serrer ou le maintenir, 
cerne : couche concentrique d'un ar- 
bre correspondant à l'accroissement 
annuel* 

céruse : carbonate de plomb de couleur 
blanche, utilisé par les peintres. 

choble : grosse corde de levage passant 
dans une poulie. 



cava- 

lier 
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choblot : cordage utilisé par les 

maçons pour le levage ou la ligature 
des bois d'échafaudages, 

chagrinage : retrait formé de fins sil- 
lons se produisant dans les vernis. 

chaînage : ceinturage métallique ou en 
béton armé, incorporé à la construction 
de l'ensemble des murs d'un bâtiment 
pour éviter récarte ment. — Opéra- 
tion de mesure à la chaîne d'arpenteur. 

chaîne : pilastre in- 
tégré dans toute 
l'épaisseur d'un mur 
de matériaux diffé- 
rents, — Appareil de 
mesure de longueur 
utilisé en arpen- 
tage, 

chaîner : placer des 
chaînes dans une 
construction Mesurer 
à la chaîne. Réa- chaîne en pierre 
User un chaînage. 

chaînette : courbe prise par un fil fixé 
à deux extrémités. — Voûte ayant 
cette forme. 

chaise : base de réparti- 
tion en charpente sous un 
étalement, une cage de 
cloches, etc. 

chaleur d'hydratation : cha- 
leur dégagée durant la 
prise et le durcissement 
d'un liant 

- — massique : quantité 

qu'il faut fournir à l'unité de masse 
d'un corps pour l'élever de I "C. 

— volumique : quantité de chaleur 

qu'il faut fournir à l'unité de volume 
d'un corps pour l'élever de 1 

chambranle i encadrement d'une ouver- 
ture (porte, fenêtre, cheminée, etc J. 

chambre à fumée : dans une cheminée, 
synonyme d'avaloir. 

— sourde : enceinte presque complète- 
ment absorbante où la réverbération du 
son est pratiquement nulle. 

chamotte : argile réfractaire. 

champ : côté étroit d'une pièce de sec- 
tion rectangulaire (on dit «brique de 
champ») s'écrit aussi «chant». — 
Fond sur lequel on décore* — Planche 
mince et étroite différant du bandeau 
en ce qu'elle n'est pas obligatoirement 
horizontale. 





chaise 

de chaleur 



champ saillant : chambrale non mou- 

luré. 

champignon : extrémité supérieure élar- 
gie d'un poteau. — Chapeau en tôle 
placé au droit du débouché supérieur 
d'un conduit. 

champlever ; creuser dans un champ, 
soit pour incruster ou couler un maté- 
riau, soit pour réaliser un bas-relief. 

champlure : altération du boîs prove- 
nant du geî des branches. 

chancir : moisir ( bois) * 

chandelier f de tranchée, de fouille) : 

pieu ou montant planté verticalement 
dans les madriers pour protéger les 
ouvriers. 

chandelle : petit 
étai vertical 

provisoire. 

— (distribution 

en — ) : système 
de distribution 
d'eau par colon- 
nes montantes, 
chanfrein : petit pan coupé obtenu en 
abattant une arête, généralement à 45°, 
mais éventuellement à un autre angle 
ou même arrondi ou mouluré. 




Chandelle 



chanfreiner : abattre 
une arête pour for- 
mer chanfrein, 
chanlatte ou chan- 
lofe : pièce de bois 
triangulaire (che- 
vron refendu diago- 
nal ement) formant vhnn latte 

fourrure d'angle 
sous un revêtement métallique. 



chanlottée (lambourde — ) : lambourde 
plus épaisse sur une rive que sur 
l'autre, rapportée sur une poutre, pour 
recevoir l 'assemblage des 
solives qui doivent 
affleurer le dessous de la 
poutre. 

— (volige — ) : voir 

voSige chanlattée. 


ip 

iirr. 


El 


I 


CT 15 




ahanlatter : poser des 
chan lattes. 


chantepleure 


chant : face étroite du vantail d'une 
porte, perpendiculaire aux parements* 

chantepleure : fente exécutée dans un 
mur de soutènement ou de clôture pour 
laisser les eaux s'écouler ou pénétrer 
plus facilement. 




ch a 
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chanterelle : fausse équerre de char- 
pentier, 

chantier : morceau de bois ou autre 

matériau sur lequel on place une pièce 
pour la tailler, l'équarrir ou simplement 
la supporter, — Enceinte où l'on place 
les matériaux de construction.. — Par 
dérivation, sens usuel : lieu où l'on 

édifie une construction. 

chontignoîe : synonyme d'échantignole, 

— Brique de 22 x ] } x 3, spéciale pour 
cheminées. 

chontournemeiTt : action de chantourner, 

chantourner : couper suivant 

un profil courbe. 

chope : recouvrement. — Par 
dérivation, revêtement de sol 
ou de terrasse coulé, Cou- 
che de béton ou de mortier chape 
de faible épaisseur, — Pièce 
en forme de support de poulie (à 
œil double). 

— de bitume armé t feuille d'étan- 
chéité réalisée par enrobage d'une ar- 
mature (toile de verre, par exemple) 
par du bitume. 

— flottante : chape reposant sur un 
matériau facilitant sa libre dilatation. 
— ■ incorporée ; chape mise en œuvre 
sur un plancher avant son durcisse- 
ment. 

chapeau : pièce de couronnement d'un 
chevalement d'étalement. 

— traverse haute d'huis- 

serie ou de bâti. — Ar- 
mature supérieure d'une 
poutre au droit d'un * chapeau 
appui. de gendarme 

— de gendarme : forme de tuyauterie 
ou de mitron analogue au chapeau 
d'un gendarme. 

- — d'escalier : pièce d'appui en haut 
d'un escalier, 

chapelet : baguette découpée formant 
une suite de grains ronds ou arrondis, 

chaperon : couronnement d'un mur avec 
pentes pour écoulement des eaux. 





chaperonner (un mur) : réaliser le cha- 
peron. 

chapiteau : couronnement d'une colonne 
ou d'un pilastre. 

— à boule : motif surmonté d'une boule 
et couronnant un pilastre. 

— de crémone : pièce servant de guide et 
couronnant la crémone (voir ce mot), 

— de rompe : motif décoratif à la 
poutre supérieure des barreaux. 


chapoter : dégrossir le bois à la plane. 

c happe : poignée servant à fermer ou 
ouvrir un moule. 


ch a put : morceau de bois sur lequel on 
équarnt les ardoises brutes, 
chardon : motif décoratif en forme de 
feuilles et fleurs de chardon, — Pointes 
placées sur te haut d'une grille ou sur 
le chaperon d'un mur, pour rendre cette 
grille ou ce mur infranchissable, 

chardannet : montant d'une porte char- 
retière supportant les gonds. — Pierre 
à feuillure des bajoyers d'écluse ou 
tournent les poteaux tourillons de porte. 

charge ; matière rapportée pour épais- 
sir ou compléter un élément de cons- 
truction* — Matière non liante rap- 
portée dans un béton, une matière plas- 
tique, etc,, pour accroître le volume. — 
L'ensemble des constituants dosés du 
béton prêts pour le malaxage — Mé- 
can.que des fluides : synonyme de 

pression totale (pression statique plus 
pression dynamique). — Electricité : puis- 
sance débitée ou absorbée par une ma- 
chine ou un réseau pour une opération. 

chargeuse : engin automoteur équipé à 
l'avant du godet relevoble. 

chorgeuse-pelleteuse : engin automoteur 

comportant à l'avant un équipement de 
chargeuse et à l'arrière un équipement 
de pelle rétro. 


chariot à balcon : échafaudage mobile 
de couvreur, lui permettant d'exécuter 
son travail sur ta face extérieure d'un 
balcon. 


charnière : assemblage mobile 
de deux pièces enclavées et 
jointes par une broche. 

cha mon ; pièce de serrurerie 
servant à réunir les deux pla- 
tines d'une charnière, 

charron (bleu de — ) voir bleu* 



char- 

nière 


charte d'Athènes : règles pour l'aména- 
gement de villes, rédigées par un groupe 
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d'architectes CJ.A.M, (Congres Inter- 
national d'Architectes Modernes) en 
1 933 , 

chartîl : petite construction servant à 
remiser les charrettes, charrues, etc. 
chartreuse : maison de campagne isolée 
et solitaire. 


chas : petite plaque métallique perforée 
contenant le fil du fil à plomb, 
chasse ; passage rapide dans une cana- 
lisation d'une certaine quantité d'eau 
pour écarter ou entraîner des obstacles 
qui gênent l'écoulement, — Outil ser- 
vant à percuter dans les parties étroites 
ou ie marteau ne peut pénétrer (trou 
de broche, — Outil en forme de masse 
servant à frapper le métal chaud pour 
lui donner une première 
forme. 

chasse-bille : tube de 

fer bouchonné servant o 
chasser les billes dans un 
tuyau. 



chasse -bille 


chasse carrée : marteau à deux têtes 
carrées employé par les serruriers. 


chasse-clou : petite broche en acier 

servant à renforcer les têtes des clous, 


chasse d'eau : écoulement d'une cer- 

taine quantité d'eau provoqué mécani- 
quement pour nettoyer un conduit, une 
cuvette de W,-C, etc. 
chasse-pointe : outil permettant d'en- 

foncer la tête d'une pointe plus pro- 
fondément que la face du bois, 
chasse^rond : outil à bois permettant 

d'exécuter un quart de rond concave, 
chasser : enfoncer une pointe avec un 
chasse-pointe. — Dégager une broche 
en l'enlevant avec une chasse ou un 
chasse-pointe. 

châssis : menuiserie en bois ou métal- 
lique, vitrée, comportant, éventuelle- 
ment un ou plusieurs vantaux ouvrants, 

— moulure bordant le tablier d'une 
cheminée. 

— dormant : voir dormant. 

— à guillotine : châssis dont les van- 
taux glissent verticalement l'un sur 
l'autre. 

— de pierre : à dalle de pierre rece- 
vant une autre dalle en feuillure, 

— tabatière : châssis en comble com- 
prenant un châssis dormant incliné et 
un abattant vitré. 

chatière : petite ouverture pour le pas- 
sage des chats, — Petite ouverture 


sur toiture pour ventilation de comble 
ou grenier. — Petite issue souterraine 
en pierres servant à l 'écoulement des 
eaux d'un bassin, 

chauffage discontinu : chauffage inter- 
mittent dont les interruptions sont beau- 
coup plus longues. 

— électrique intégré (CEI) : principe de 

chauffage lié à trois fonctions essentiel- 
les intégrées à la construction ; isolation 
thermique, ventilation mécanique contrô- 
lée, chauffage électrique direct, plus 
régulation, 

— intermittent : chauffage périodique 

régulier avec interruption (ou réduction) 
de nuit (bureaux, par ex.). 

— urbain : système de distribution de 

chauffage à des quartiers urbains par le 
moyen de canalisations de vapeur ou 
d'eau chaude provenant d'une centrale, 
chauffe-eau a accumulation : appareil 

préparant une certaine quantité d'eau 
chaude a température à peu près cons- 
tante et l'accumulant sous pression en 
attente d'utilisation. 

— instantané i appareil d'une puis- 

sance de 125 à 200 mth/h permet- 
tant d'élever la température de l'eau 
lorsqu'un débit minimum le traverse, 
chauffe-bain : chauffe-eau instantané 

mais de puissance supérieure à 200 
mth/h. 

chcuffure : défaut de l'acter ayant été 
trop chauffé, 

chauler : passer au lait de chaux — 
répandre de la chaux, 
chaux grasse ï produit obtenu par 
cuisson de calcaire pur et extinction 
à l'eau, C a (OH) 2 . 

— hydraulique : produit résultant de 
la cuisson de calcaires naturels, plus 
ou moins argileux, avec réduction en 
poudre par extinction, 

chaux éteinte : corps solide blanc pro- 
duit par l'action de l'eau sur la chaux 
vive, syn ; chaux hydratée. 

— vive : corps solide blanc produit en 
chauffant de la pierre à chaux, syn : 
chaux anhydre. 

— (lait de — ) ; 

suspension de chaux 
dans 3 'eau. 

— (pierre à — ) : 

carbonate de calcium 
naturel. 

chef : bord d'une 

ardoise. 


Chef de léie 
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cheddite : explosïfutilisé en travaux 

publics. 

chef de base (ou eulce) : bord infé- 
rieur . 

— de tête : bord supérieur, 

— de côté ; bord latéral, 
chemin de fer : 
outil de dressage 
des pierres de 
taille. 

cheminée d'ap- chemin de fer 
P e I : trémie 

pratiquée à la partie haute d'un local, 
fermé en temps ordinaire par une trappe 
dont l'ouverture, en cas d'incendie, 
permet l'évacuation des fumées, 

Toblett# 



% 


cheminée 


Traverse ou hnleou 


\ 

Traverse 
d ébrasement 

/ 


_c 

Ë 


Rideou 

N 


_c 

U 


ou 

\ 

— 


tablier 

1 


Dali* de foyer 


cheminée prussienne (ou o ïa prus- 
sienne) ; cheminée le plus souvent en 
faïence, pouvant s'adapter dans une 
cheminée ordinaire. Elle comporte en 
général des conduits de circulation de 
l'air ambiant permettant de chauffer 
l'air de !a pièce por convection, 

chemisage : action d'enduire intérieure- 
ment un conduit de façon à constituer 
une chemise, — Résultat de cette action. 
— Mise en place d'une enveloppe 
souvent métallique. 

chemise : élément intérieur et rap- 

porté d'un conduit. 


— de garantie 

de garantie. 


synonyme de manchette 


chemiser : réaliser un chemisage. 

chenal : partie du lit d'un cours d'eau 
navigable, — Accès long et étroit à 
l'entrée d'un port. — Canal d'arrivée 
d'eau, 

chéneau : caniveau recueillant les eaux 
de pluie au bos d'une pente de toiture 
et les dirigeant vers les tuyaux de 
descente. 



chéneau 

encaissé 



chéneau 
à encaissement 



— de brisïs : chéneau 
situé à l'angle du 
terrasson et du brisïs. 

cherche -fi che : pointe 
utilisée pour rechercher 
les trous de fiche. 

cherche «pointe : outî! 

servant à déchevîller chéneau 
les assemblages. à l'anglaise 

chevalement : ensemble d'étais provisoires 
servant a soutenir une partie de cons- 
truction à reprendre en sous -œuvre, 

chevûîer : placer des chevalements, 

chevalet: tréteau permettant de réa- 
liser des plateformes d'échafaudage. 

chevauehure : partie d'une pièce en 

recouvrant une autre analogue. 

chevet ; partie de nef au fond de 
l'église. — Garniture de plomb au bord 
des cheneaux, 

chevêtre : pièce en bois ou métallique 
supportant les solives de remplissage. 

chevêtrier ; pièce de bois ou de fer sup- 
portant un tourillon. 

dievillette : outil de maçonnerie utilisé 

pour fixer contre un mur 
une règle destinée à per- 
mettre le dressage de 
l'enduit. Petite cheville 
en acier à forte tête 
plate, consolidant un as- 
semblage en bois, 

chèvre : engin de levage 
pour soulever des objets 
lourds. 

chevron : pièce de bois de £ «rrï» 
section moyenne (8x8 ou y 

8x6 cm) utilisée essentiellement pour 
supporter la couverture sur une char- 
pente, s'appuyant sur le partage des 
pannes e tla sablière. 
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cheYrornier : mettre eds chevrons. 


chevronnîère : 

support de pan- 
nes sur les pi- 
gnons. 

chicane : pièce des- 
tinée à allonger le 
circuit que doivent 
parcourir les gaz 
chauds pour attein- 
dre la boîte à fu- 
mée, en vue d’aug- 
menter les échan- 
ges de chaleur 
dans les appareils 
de chauffage. 



chèvre 


chien : marteau à grosse brettelure uti- 
lisé par les tailleurs de pierre. — Outil 
servant à faire des 


stries sur un sous- 
enduit avant appli- 
cation d'un enduit 
au stuc. — Brosse 
de doreur* 

chien-assis : petite 

lucarne non vitrée à 
un seul versant. 



chien -astis 


chien taillé ; têtu à forte denture, 
chiffonnage : ponçage très fin exécuté 
à raide d'un tampon de drap ou de 
feutre et d'un abrasif léger. 


chiffre : synonyme de silhouette, 
chignole : outil de perçage du fer. 
chimère : voir gargouille, 

chiqueter : imiter, ou moyen de pin- 

ceaux spéciaux, les cailloux dans te 
faux marbre ou le feux granit, 
choc thermique ; action brutale du 
soleil ou de la chaleur sur un corps* 
chon : synonyme de contre-dosse. 


chouïeur-pelleteur : tracteur avec benne 
charge use, 

chute : canalisation recevant l'écoule- 

ment des W.-C. — Ornement en forme 
de culot. — Différence de niveau entre 
les deux biefs d'un canal. 


— de tension ; dans une machine : 
différence entre la tension aux bornes 
à vide et la tension en charge dans des 
conditions déterminées. — Dans un 

transformateur : différence entre la 

tension secondaire en charge pour la 
même fréquence et la même tension 
appliquée au primaire. 


ciel (fùcteur de — î: rapport en un point, 
entre l'éclairement direct dû au ciel et 
l'éclairement horizontal extérieur sans 
obstacle. 

ciel de carrière î couche de pierre 
d'épaisseur suffisante, laissée en pla- 
ce, pour assurer la stabilité de la ga- 
lerie. 

limaise : moulure à la partie supérieure 
d r une corniche, 
cimblot : outil de couvreur 
ciment : poudre obtenue avec des cal- 
caires écrasés que Ton mêle ensuite 
avec de la chaux. 

— alumineux : ciment dans lequel l'ar- 
gile a été remplacée par de la bauxite 
et la cuisson poussée jusqu'au point de 
fusion, Syn. : ciment fondu, 

— amaigri : mélange de ciment artifi- 
ciel et de matières minérales chimique- 
ment inertes. 

— anglais : variété de plâtre a luné* 

— anti-acide : mastic à base de silice 
et silicate de soude, 

— blanc : ciment naturel ou artificiel 
obtenu par la cuisson de matières pre- 
mières très pures* 

— * colle : liant hydraulique contenant 

des adjuvants destinés à améliorer son 
adhésivité; utilisé principalement pour le 
collage des carrelages minéraux, 

— double lou mixte) : mélange de sur- 
cuits de ciment prompt avec une cer- 
taine quantité de ciment de grappiers. 

— expansif : ciment dont l'hydrata- 

tion s'accompagne d'un certain gonfle- 
ment. 

— de fer (CFÏ : produit résultant du 
mélange de clinker de ciment portland 
artificiel et de laitier granulé de haut 
fourneau, avec addition d'une petite 
quantité de sulfate de chaux. 

— fondu : voir ciment alumineux* 

— à boute résistance initiale : ciment 
à prise lente et à durcissement rapide 
dont la fabrication analogue à celle des 
ciments portland exige plus de soins. 

— à la gaize : ciment obtenu par le 
mélange de deux tiers de ciment port- 
land avec un tiers de gaize cuite. 

«— de grappiers : produit résultant de la 
mouture de grappiers (matières ayant 
échappé à l'extinction dans la fabrica- 
tion des chaux hydrauliques bien cuites), 

— de haut fourneau (CH F) : produit 

résultant du mélange de 30% de cün- 
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ker de ciment et 70% de laitier gra- 
nulé de haut fourneau, avec addition 
d'une quantité de sulfate de choux. 

— hydraulique : ciment susceptible de 

servir de liant aux agrégats d'un béton 
dont il assure la prise et le durcissement 
sous l'eau. 

— de laitier : liant obtenu en broyant 
ensemble du clinker à ciment portland 
et du laitier granulé de hauts fourneaux. 

— de laitier à la chaux (CLXÏ ; pro- 
duit résultant du mélange de diaux 
grasse ou hydraulique et de laitier gra- 
nulé de haut fourneau* 

— de laitier au clinker (CLK) : ciment 
renfermant au moins 80 % de Initier 
pour moins de 20% de clinker avec 
une petite addition de sulfate de choux. 

— latex : revêtement de sol sans joint, 
formé par un mélange de ciment port- 
land ou fondu, de farines et de colo- 
rants minéraux, gâché avec une émul- 
sion de latex. 

— à maçonner : ciment dont les élé- 

ments actifs sont identiques aux élé- 
ments constitutifs des ciments portlands 
artificiels mais dont la fabrication ne 
donne pas les garanties du ciment port- 
land artificiel, 

— magnésien : produit obtenu en gâ- 
chant de la magnésie calcinée avec une 
solution de chlorure de magnésium, 

— métallique : ciment analogue au ci- 
ment magnésien mais où le magnésium 
est remplacé par du zinc, 

— métallurgique : mélange de ciment 

artificiel et de laitier de haut four- 
neau* 

— métallurgique mixte (CMM) : pro- 

duit résultant du mélange de parties 
égales de clinker de ciment portland 
artificiel et de laitier granulé de haut 
fourneau, avec addition de sulfate de 
chaux. 

— naturel (CM) : produit obtenu par 
la cuisson de roches naturelles cons- 
tituées par des éléments calcaires ar- 
gileux, 

— - pierre ; ciment permettant de réa- 
liser des parements imitant l'aspect de 
la pierre. 

— portland artificiel (CPA): produit 
résultant de la mouture de cljnkers 
obtenus par îa cuisson d'un mélange 
soigneusement dosé de silice, d'alumine, 
d'oxyde de fer et de chaux. Lorsque ce 


ciment reçoit une addition de laitier de 
haut fourneau, U est dénommé CPJ* 

— portland de fer : liant hydrauli- 

que contenant au moins 70 % de ciment 
portland et au plus 30 % de laitier 
basique de haut fourneau. 

— portland à haute résistance initiale 

< H R I > : ciment portland artificiel dont 
les résistances initiales sont augmentées, 
entre autres par des modifications du 
dosage et par 3 'addition de produits 
accélérateurs* 

— portland de laitier : liant contenant 

au moins 20 % de ciment portland et 
au plus 80 % de laitier basique. 

— à la pouzzolane ; ciment obtenu par 
le mélange, au ciment artificiel, de 
pouzzolanes autres que le laitier. 

— prompt (ou à prise rapide) : ciment 
caractérisé par sa prise rapide ou par- 
fois demi -fente. 

— réfractaire : ciment résistant à haute 
température, 

— romain : produit résultant du broyage 
de roches magnésiennes naturelles cuites 
au-dessous de leur point de ramollisse- 
ment, ou de mélanges artificiels de cal- 
caires magnésiens, ou de dolomie, avec 
des matières argileuses (dénomination 
méditerranéenne). 

■ — sursulfoté : produit obtenu par la 
mouture d'un mélange composé surtout 
de laitier granulé et de sulfates, en 
quantité telle que la teneur en 50* dé- 
passe 5 %♦ 

— (super — ï : ciment portland artifi- 
ciel dont les résistances à long terme 
sont plus élevées par modification des 
dosages* 

— volcanique : produit d'étanchéité 

obtenu par mélange à chaud de brai, 
de soufre et de résine, 

cingler : appliquer un mouchetis gros- 
sier par projection de mortier liquide. 

— Tracer des lignes avec un cordeau 
enduit de matière 
col crante le long de 
la paroi. 

cînq-feuilles : motif 

d'ornement circulaire 
avec cinq feuilles 
stylisées* 

cintre : partie cour- 
be, — * Ârc en bois ou métallique sup- 
portant une construction en cintre pen- 
dant l'exécution et la prise. 
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cintré : en forme de cintre. 

cintrer : faire un cintre. 

cmtreuse : machine à cintrer les fers. — 

Machine à cintrer les tubes. 



cîntmise cisaille 


clapet : soupape qui se lève pour ouvrir 
ou fermer un passage de liquide. — 
Pièce mobile intercalée dans une 
tuyauterie, évitant le retour du fluide 
transporté. 

clapis : grand éclat fait maladroitement 
en taillant le marbre. 

da rif icoteur : appareil servant à rete- 
nir les matières solides contenues dans 
une eau, au moyen d'un lit de sable 
ou de silex. 

dûusoir : dernière pierre posée d'une 
voûte, d'un arc ou d'une assise taillée 
définitivement, lorsque toutes les autres 
pierres sont en place. 


cisaille : outil de coupe de tôles ou 
fers, 

cisaillement : composante, tangentielle 
de la contrainte appliquée à une sec- 
tion. 

ciseau ; outil à lame d'acîer taillée en 
biseau servant à couper par percussion 
le bois, le fer, la pierre, etc. 


ciseau 
à bois 



ciselet : outil pour travailler les mar- 
bres de faible épaisseur au sculpter les 
parties fines. 

ciselure : décorations au ciseau. — Art 
de réaliser ces décorations. - — Coupe 
franche de bord de dalle, de carreau, 
de marche, etc. — Coup de ciseau per- 
pendiculaire aux rives d'une assise en 
pierre, exécutée après le bauchardage 
d'un parement fon dit ciselures), 
citerneau : petite citerne ou petite 

chambre précédant la citerne pour épu- 
rer ou filtrer les eaux avant leur arri- 
vée dans le réservoir principal, 
claie : treillis en bois servant de sup- 
port. 

clair : écartement entre voliges. 


claire-voie (couverture à) i procédé 
utilisé pour la protection des murs à 
la pluie. 


clameau : clou ou crampon à deux 

pointes utilisé pour relier 
les pièces de charpente ou fi fl 

les fixer les unes sur les \ y 

autres. — > 

cîompe : crampon à emboî- ^ -J 

* ure clameau 

douche : voir clinche. 


claustra ; maçonnerie 
forée pour la venti- 
lation. 

claustre ; demi-cylin- 
dre utilisé pour la 
construction des ba- 
lustrades. 

clavage : ensemble 

de claveaux, vous- 
soïrs et dés formant 
arc ou plate-bande. 


à vides ou per- 

iommier 



claveau : pierre tail- claveau 

fée en forme de 

coin pour former plate-bande ou arc 
(on dit, de préférence, voussoir s'il 
s'agit d'un arc). 


claveter : poser des clavettes. 


clavette : cheville métallique prismatique 


clé (clef) : pierre 

placée dons l'axe 
d'un arc ou d'une 
voûte d'une plate- 
bande ou au centre 
d'une voûte, pour 
bloquer les claveaux 



clavettes 


ou voussoirs. — Pièce de bois insérée 
dans un assemblage de deux autres 
pièces. — Instrument servant à ouvrir 
et à fermer une serrure. 


clé de voûte (clef) : moellon ou pierre 
d'appareil placé dans l'axe vertical de 
la voûte et en assurant le clavetage. 

climatisation : mise et maintien d'un lieu 
en conditions déterminées de ventilation 
d'air traité pour son réglage en tempé- 
rature, pression et état hygrométrique. 

clin : éléments de couverture verticale 
à recouvrements. 
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clinche : partie ex- 
térieure d'un loquet 
d'une porte sur 
laquelle on appuie 
pour ouvrir celle-ci. 

clinker t petit no- 
dule de la grosseur dé 

moyenne d'un petit 
pois obtenu dans le four rotatif a ci- 
ment portland qui, broyé, donne le 
ciment avec addition de gypse, 
clinker osphalt : mélange asphaltique 

dons iequel l'agrégat minéral est consti- 
tué principalement par des scories ou des 
cendres à demi vitrifiées. 

de portland : clinker broyé mais 

sans addition de gypse, 
clip : fixation par pince formant res- 
sort. 

cliquart : liais fin contenant des débris 
coquil tiers. 

cloisonnage : cloison en pan de bois dont 
les espaces laissés vides seront remplis 
avec des débris de matériaux légers. 




cloisonnement de sécurité : disposition 

réglementaire adoptée dans la construc- 
tion, en vue de localiser un incendie à 
son début. 

cloquuge : altération d'une surface peinte 
se présentant sous la forme de cloques 
et de boursouflures. 

clothoïde : courbe de raccordement, à 
courbure progressive, telle que la cour- 
bure soit proportionnelle à l'abscisse 
curviligne (1 /R — k.s.). 

clou g bateau : clou long 
de B à 4 cm, à ^ large 
tête, utilisé en particulier 
pour armer le plâtre 
enduit sur bois. 

— a crochet : clou en y 

forme d'équerre à n'enfon- [■ — ■ 

cer qu'en partie. 4 T t 1e dho .^ n * 

— calottîn ou calotin : clous 

clou avec une large ca- 
lotte en zinc servant à fixer tes couvre- 
j oints en zinc de toiture. 

— à lotte : clou long 
et de petite section 
pour fixer les lattes. 

clozot : élément de 
brique. 

coaltar : goudron de 

houille, 

cochonnet : calibre de 





à Bqreou 


i 


Colotin 
à Crochet 


petite moulure. - — Partie visible du 
bâti de porte ou du dormant de châs- 
sis ou croisée, dégageant ceux-ci au 
droit des voussures et tableaux. 

coefficient G d'un logement : en isolation 

thermique, coefficient égal aux déperdi- 
tions thermiques de ce logement pour 
un degré d'écart de température entre 
l'intérieur et l'extérieur, divisées par 
son volume habitable, exprimé en watt 
par m 3 et degré Celsius. 

- — K : flux de chaleur par heure et 
m- traversant 1 m d'épaisseur de ma- 
tériau homogène pour 1 "C de diffé- 
rence de température entre ses deux 
faces. 

* — d'utilisation : en plomberie ou élec- 
tricité ; coefficient tenant compte du 
nombre d'appareils utilisés simultané- 
ment, — En éclairage artificiel : coef- 
ficient de calcul du flux lumineux à four- 
nir à un local pour assurer l'éclairement 
cherché. 

coefficient de sécurité : rapport de la 
sollicitation de rupture à celle tolérée* 

eoffine (tuile ou ar- 
doise — ) : tuile ou ar- 
doise convexe transver- 
salement. 

coffrage moule de béton. 

— glissant : coffrage 

permettant de mouler un 
ouvrage par éléments 
successifs, en glissant 
le long de la paroi, 

— grimpant : procédé de coffrage per- 
mettant de reporter les éléments les uns 
par-dessus les autres, au fur et à 
mesure de la progression du bétonnage. 



(tuile) 

coffine 



Plancher avec poulre armée 


Couchk 


coffrage 


Fond du coffroge 


Serre-ioïnl 


méfcillici'ue 


coffrage 


— tunnel : coffrage outil générale- 

ment monté sur vérins permettant le 
coffrage simultané des murs et des 
planchers* 
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coffre d'amarrage ; caisse métallique 
flottante servant à amarrer les na- 
vires. 

— de cheminée : enveloppe des con- 
duits de fumée et de la cheminée, 
Cohésion d'un sol : liaison par capilla- 
rité des grains d'un sol entre eux, 
coin cmoiïssé : moulure ayant des angles 
abattus. 

— de serrage : coin en ^ 

bois ou métallique serré ^ s»«mini3!^innn 

en force pour raidir des „ 

étals. eom 

col : partie étranglée dans le haut d'un 
Palustre. 

— de cygne : pièce ayant 

' la forme d'un cou de cygne. 

colcrete : béton composé de 
gros agrégats dans lesquels 
on a injecté un mortier 
colloïdal colgrout, 

cotgrout : mélange composé 
et d'eau, brassé énergiquement et auquel 
on ajoute du sable en fin d'opération, 
colifichet : panneau triangulaire qui 

s'assemble d'onglet dans un parquet, 
colimaçon : escalier de petites dimen- 
sions complètement circulaire à noyau 
central vertical et marches en bascule. 
Synonyme de limaçon. 



coi de 
cygne 


de ciment 


collet : partie la plus étroite d'une mar- 
che d'un escalier balancé, — Extrémité 
d'un rabattu. Renforcement tronconi- 
que de l'extrémité d'un tuyau. 

collet battu : extrémité d'un tuyau ra- 
battu. 

collier : ceinture métal 11* 
que autour d'un conduit, 
d'une colonne, d'un assem- 
blage de deux pièces, etc, 

— à lunette : dispositif 

permettant d'effectuer un 
branchement sur une ca- 
nalisation, mats avec interruption de la 
distribution. 

— tuteur : ensemble d'un montant avec 
collier devant supporter un tuyau. 

— de prise en charge : dispositif 

monté sur une canalisation contenant 
de l'eau sous pression, permettant la 
fixation d'une perceuse destinée à percer 
le tuyau pour effectuer un branche- 
ment, sans interrompre la distribution. 

colloïde i particules solides pouvant se 
mettre en suspension au contact d'un 
liquide, 

colombage : pan de bols léger dont les 
vides sont remplis en maçonnerie. 



■ 

Ijl 

3 




3 


collet 

battu 


collecteur : ensemble de lames conduc- 
trices isolées les unes des autres, mais 
reliées aux sections d'un enroulement, 
et sur lesquelles frottent des balais. 

— d'appareils : canalisation d'allure ho- 
rizontale recueillant les eaux usées et 
raccordant les différents appareils sani- 
taires aux tuyaux de chute. 

collecteur principal : canalisation d'al- 

lure horizontale collectant les différen- 
tes chutes et tuyaux de descente d'un 
bâtiment pour les conduire à l'égout 
public. — Plus généralement : tuyauterie 
reliant les extrémités de plusieurs autres 
tuyauteries, 

colle forte ; colle à base de gélatine 
utilisée pour le collage des bois. 

— de pote : colle composée de farine 
de céréales et d'eau, utilisée pour les 
pose des papiers de tenture. 

— de peaux : colle utilisée pour les 
peintures en détrempe. 


colonne horizontale : canalisation élec- 
trique Dosée horizontalement, placée en 
général à la partie inférieure d'un bâti- 
ment. 

— montante : canalisation verticale prin- 
cipale alimentant en eau froide et 
chaude, gaz, électricité, chauffage, etc., 
tout un groupe de logements situés à 
plusieurs étages autour d'une même 
verticale. 

— pilote : canalisation électrique per- 
mettant l'alimentation de circuits auxi- 
liaires (télécommande, signalisation). — 
Appareil groupant les organes de cou- 
pure et de protection. 

— sèche : canalisation vide disposée 

verticalement dans certains immeubles 
de grande hauteur afin d'assurer ['élé- 
vation rapide de l'eau en cas de sinistre. 

com blanc bien ; pierre calcaire dure ex- 
traite de carrières de la Côte-d'Or, 


—de poisson : colle très solide utilisée 
pour la marquetterîe. 


comble : ensemble constitué par la cou- 
verture et lo charpente d'un édifice. 


com 
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1, pan ou versant; 2, égout; 3, 
mur gouttereau; 4, auvent ou queue 
de vache; 5 f rive latérale; 6, mur 
pignon; 7, saillie de rive; 8, rive de 
tête; 9 t faîtage; 10 1 arêtier; 11 T 

noue; 12, croupe; 13, poinçon; 14, 
épi; 15, lucarne; 10, châssis à taba^ 
Hère; 17, chatière. 


compartiment : volume partiel d'une 

construction enveloppée de façon conti- 
nue par des parois ayant un certain 
degré de protection contre l'incendie. 

compas de sécurité : article de quincail- 
lerie limitant le degré d'ouverture d'une 
fenêtre à soufflet. 

complexe d'étanchéité : revêtement 

d'étanchéité composé de feuilles d'étan- 
chéité de nature différente, avec inter- 
position d'un produit de collage ou d'un 
produit pâteux. 

composant : produit de construction plus 
ou moins complexe, préfabriqué sous 
forme d'unité distincte et prêt à entrer 
dans 3a construction d'un ouvrage moyen- 
nant, le cas échéant, un ajustage, pour 
sa mise en place. 

compteur divisionnaire : compteur placé 
sur un des branchements desservant une 
partie de l'installation et indiquant la 
consommation d'eau du ou des appareils 
situés sur ce branchement. 



commutateur : appareil destiné à substi- 
tuer une portion de circuit à un autre, 
ou encore à modifier successivement les 
connexions d'un ou de plusieurs circuits. 

compacité : rapport de la densité ap- 
parente d'un matériau sec à sa den- 
sité absolue; permet d'apprécier la 
quantité des vides. 

compactage : opération consistant à 

augmenter mécaniquement la compa- 
cité d'un terrain ou d'un matériau. 

compacter : rendre plus compact. 

compagnon : ouvrier possédant une 

quai if icatîon professionnel le (possé- 
dant un CAP). 


compteur généra! : compteur placé sur le 
branchement d'eau général, enregistrant la 
totalité de la consommation de ce bran- 
chement. 

— général et divisionnaire (gaz) ; dans 
certains cas particuliers (hôtels meu- 
blés par exemple) des compteurs appelés 
* divisionnaires & peuvent être placés en 
aval du compteur d'abonné, appelé 
dans ce cas < compteur général * afin 
de mesurer séparément la consomma- 
tion des différentes parties de l'instal- 
lation. 

concassé : se dît d'un matériau pier- 
reux provenant de la fragmentation 
de gros blocs de roche. 



I 

I 

1 


I 


concasseur : engin permettant !□ frag- 
mentation de gros éléments rocheux 
de carrières. 

concours ; mise en compétition de con- 
cepteurs ou d'entreprises sur la base 
d'un programme. 

condamnation : dispositif permettant 

d'interdire à la demande îe fonctionne- 
ment du pêne demi - tour par immobi- 
lisation du pêne ou par débrayage de 
l'organe de manœuvre. 

condensation : dépôt sur une paroi 

froide, de la vapeur d'eau contenue 
dans l'air. 

conditionnement d'air : traitement de 
l'air d'un local permettant d'obtenir 
les conditions de température et d'hu- 
midité désirées. 

conduction : mode de trans- 

mission de la chaleur, de 
proche en proche, à l'intérieur 
d'un corps. 

conduit : pointe à deux extré- 
mités pointues. 

— accolé (à un mur) : con- 




con* 
du i t 



con 


duit dont le poids est reporté sur le 
mur avec lequel il est solidaire. 

— adossé (à un mur) ; conduit auto- 
porteur, les efforts du vent étant re- 
pris par ceinture métalliques fixées 
dans le mur. 

— collecteur ou collecteur : conduit 
de fumée ou de ventilation, à collec- 
teur commun, desservant plusieurs lo- 
caux superposés. 

— de crémone : pièce fixée sur le 

battant d'une croisée, d'un châssis 
ou d'une porte pour servir de guide à 
la tîge de crémone (voir crémone). 

— de fumée : gaine d'évacuation des 
fumées,. 

— de fumée unitaire : conduit collectif 
recevant et évacuant les fumées de plu- 
sieurs foyers situés à différents étages 
d'un immeuble. 

— incorporé ; conduit réalisé dans 
l'épaisseur du mur. 



conduite d'alimentation : tout tuyau 

transportant l'eau de l 'appareil de 
mesure ou d'arrêt générai, jusqu'à un 
appareil d'utilisation, 

conduite forcée : conduite amenant de 
l'eau sous pression d'une retenue à 
une chute ou à une usine hydro- 
électrique. 

— montante (gaz) : partie de la cana- 
lisation d'alimentation destinée à amener 
le gCZ aux divers Affai$jemenl 

étages de 
ble jusqu'i 
chements 
lîers. 



conso 


cône d T Â brama 


conforter : 

tider. 

cône : pièce de tuyauterie servant à 
passer d'un diamètre à un autre, 

— d'Àbrams : appareil servant à mesu- 
rer la compacité du béton. 


con 
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— d'ancrage : cône généralement en 
béton frétté utilisé pour l'ancrage des 
câbles de précontrainte. 

congé : surface de raccordement con- 

cave, en généra! en quart 
ou autre fraction de cylindre 
circulaire. 

congélation du sol : trai- 
tement des sols par te 
froid permettant l'exécu- 
tion de fouilles dans des terrains gor- 
gés d'eau ou instables, 
connecteur ; ensemble d'organes des- 
tiné à relier un récepteur et une ca- 
nalisation mobiles, — Organe d'as- 
semblage utilisé dans les charpentes 
charpentes en bols — Élément généra- 
lement métallique permettant de favo- 
riser la transmission des efforts de 
glissement d'une poutre métallique à 
une dalle en béton, 
connexion : liaison entre plusieurs con- 
ducteurs. 

consistance : état de fermeté que pré- 
sente un béton avant le commencement 
de sa prise. 

console : poutre ne possédant qu'un 
seul appui encastré, ou prolongement 
d'une poutre au-delà d'un appui. 



congé 


constat : en dehors du sens juridique 
courant : pièce écrite et éventuelle- 

ment graphique permettant de faire 
reconnaître immédiatement un travail 
destiné à être caché et qui par la suite 
ne pourrait être vérifié, 
constructible ; apte à recevoir des cons- 
truc t ions ( urbanî sme ) . 


contactent ; pièce d'un organe servant 
à ouvrir au fermer un circuit électrique, 
contoctctir-disjoncfeur : appareil iden- 

tique au contacteur mais comportant, en 
plus, des organes permettant une cou- 
pure automatique du circuit en cas 


d'incident. 

continuité : se dit 

d'une file de pou- 
tres solidaires posée 
sur plus de deux 
appuis. 

contracture: rétrécis- 
sement en fût d'une 
colonne du bas en 
haut. 

contrainte i force 
interne à laquelle 



est soumise l'unité de surface d'un 
élément auquel est appliqué un sys- 
tème de forces extérieures. 

— admissible ; valeur conventionnelle 
maximum fixée par un règlement, 

— - de rupture : valeur de la contrainte 
atteinte lors de ta rupture d'un élé- 
ment. 

contre-abside ; petite abside opposée 
à l'abside principale, 

contre-arêtier : ardoise qui précède 

celle qui est coupée obliquement 
pour former l'arêtier. 

contrebalancé : se dit d'un panneau à 
base de bois ou de cellulose dont les 
deux faces sont plaquées d'un même 
matériau, 

contre-bâti : encadrement en bois, symé- 
trique du bâti d'une baie, destiné à pro- 
téger l'arête en maçonnerie ou plâtre. 

contre-calque : reproduction sur feuille 

transparente d'un dessin ou calque. 

contre-caniveau : paroi de rive d'un 

caniveau. 

contre-chambranle : moulure rapportée 

sur le chambranle pour lui donner plus 
d'importance. 

contre-champ : partie plane au milieu 
d'une moulure. 

contre-châssis : châssis ordinaire, par 

exemple dans certaines fenêtres à double 
vitrage. 

contre-clavettc : deuxième clavette dans 
les assemblages à double clavette, 

contre -clé (contre-clef) : voussoîr placé 
immédiatement à gauche ou à droite de 
la clef d'une voûte. 

contre-cloison : cloison placée contre 

un mur, généralement pour assurer 
une meilleure isolation thermique ou 
phonique, 

contre-cœur ; mur du fond du foyer 
d'une cheminée. Plaque métallique 
posée contre ce mur. 

contre-cœur : partie verticale intérieure 
de la cheminée ouverte à gauche et à 
droite du foyer. 

contre- corbeau : petit corbeau placé 

entre deux plus grands et recevant deux 
petits arcs placés sous un plus grand. 
— Partie décrochée en retrait de cha- 
que côté d'un corbeau. 





contre-cornière : 

pièce, généralement 
en bois, servant à 
[1er une cornière, 
contre-courbe : 
courbe de cour- contre-cornière 
bure renversée par 

rapport à la courbure générale ou 
importante d'une voie, d'un arc, etc. 

contre-dosse : deu- 

xième et avant- 
dernière planche tirée 
dans le débit d'un contre-courbe 
tronc {voir dos se). 

contre-fenêtre : croisée placée contre 

une autre pour réaliser une double 
fenêtre. 




contre-fiche : pièce placée 
obliquement sous une 
chorge ou contre un mur 
pour l'étayer. - — Pièce de 
charpente reliant l'arba- 
létrier au poinçon. 

contre-fil : sens contraire 
du fil du bois, d'un cou- 
rant d'eau, etc. 



contre-fiche 


contre-fond : fond d'une partie ajourée 
réalisée avec un ton de peinture outre 
que celui de la face du panneau, 

eont/e-forger : dresser une pièce de 

fer en la frappant 
simultanément sur le 
plat et sur te champ. 

contre - fruit : voir 

fruit. 

contre-garde : amas 
de grosses assises de 
pierre dure, placées 
à sec autour d'une 
pile de pont pour # , , 

la protéger, contre-imbrication 

contre-imbrication : ornement de façade 
en forme de rangées d'écailles en creux, 
contre-jambage : petite murette élevée 

contre un jambage de cheminée. 

contre- latte : latte fixée sur 

d'autres lattes et les coupant à 
angle droit ou oblique. 

contre- latter : garnir une char- 
pente de contre-lattes, — Garnir 
une cloison de lattes des deux 
côtés, avant de la garnir de 
plâtre, contxe- 

contre-lattoir ; outil de couvreur l^tloir 
soutenant les lattes pendant le clouage 




des ardoises ou éléments de couverture 
doués sur lattes. 


contre-marche : face 

marche d'escalier. 

contremarque : signe 
tracé sur les pièces 
pour les reconnaître. 

contre - masticage : 

couche de mastic 
apposée sur le fer 
à vitrage avant la 
pose du verre. 


verticale d'une 

Oiîïüs 



contre -ma relie 


contre-mur : mur placé contre un autre 
pour le consolider, le redresser, soutenir 
une voûte ou d'autres éléments de cons- 
truction, ou améliorer l'isolation, 

contre-murer : ériger un contre-mur. 


contre-panneton : pièce 

fixée sur la tringle d'une 
crémrne pour prendre le 
panneton d'une espa- 
gnolette. 



contTe- 

panneton 


contre-passe : façon de débiter le mar- 
bre perpendiculairement au fil des 
veines, ce qui donne des taches de cail- 
loux courtes et larges. 


contre-pilastre ; pilastre accolé à un 
autre. 


contreplaqué : voir bois contreplaqué. 

— latte : contreplaqué comportant une 
partie centrale ou âme composée de lat- 
tes de bols entrecollées. 

— sandwich : contreplaqué dont l'âme, 

très souvent épaisse, est en matière 
légère et peu résistante, 
contre-porte : porte en doublant une 

autre, par exemple porte supplémentaire 
d'isolation dans un bâtiment, ou porte 
de protection dans un foyer, 
contre-profil ; profil symétrique d'un 
autre. 

contre-profiier : réaliser un contre-profit, 

contre-rivure : petite plaque d'acier mise 
entre le bols et la tête du rivet, 
contre-soubassement : voir cheminée, 
contre-talon : partie de talon en about 
d'un couvre-joînt métallique sur une 
toiture, 

contrevent : volet extérieur, — Pièce 

de charpente de contreven ferment 
contreventemenf : élément de construc- 
tion destiné à protéger celle-ci contre 
les déformations dues à des efforts hori- 
zontaux. — Action de contreventer. 


con 
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contreventer : s'opposer dans une cons- 
truction aux efforts horizontaux. 

convecteur : appareil de chauffage élec- 
trique utilisant le principe de la convec- 
tion naturelle de l'air, 
convection : mode de transmission de 
la chaleur par déplacement d'un f luide, 
convoyeur à bande : $yn. de transpor- 



convcction 


coordinateur : agent chargé d'assurer 
la coordination entre les différents 
participants à la construction, 
coordination : examen de la compa- 
tibilité entre différentes techniques, 
différents travaux, différents plans et 
leur arrangement spatial et temporel. 

coordination modu- 
laire : voir modula- 

tion. 

coque on béton : cou- 
verture autoporteuse 
de surface courbe 
réalisée en béton de 
faible épaisseur, 
coque précontrainte : 
coque (dito ci-dessus) 
réalisée en béton 
précontraint, 
coquille: dessous de 

voûte rampante formée par les mar- 
ches d'un escalier en colimaçon — 
Ornement sculpté ou taillé en forme 
de coquille. 

Coquiüer - calcaire (voir calcaire). 

corbeau : ouvrage en saillie suppor- 
tant une extrémité de poutre ou 
d'arc. « — . Support de canalisation 
scellé a une extrémité et encerclant 
la canalisation. , 
cordeau : fi! matérialisant la face ex- 
térieure d'un mur, d'une direction ou 
d'un axe, etc. 



— Bickford : mèche permettant la 

mise à feu d'un détonateur. 

— détonant : gaine contenant un ex- 
plosif destiné à transmettre la déto- 
nation à la charge explosive. 


cordoir : appareil destiné à bourrer la 
corde dans l'exéou- 
tion des joints de ^ 
tuyauterie en fonte. 

■ i * cardclr 

cordon : moulure 

ayant un profil circulaire. 

— de briques : rang de briques en saillie 
pour former décoration ou au même nu, 
mais de ton ou d'appareil différent. 


corindon : alumine cristallisée de gran- 
de dureté utilisée dans la confection 
des chapes anti-usure. 

cormier : bois de France, rougeâtre, très 
dur, servant à faire des outils. 

cornette : armature en cornière posée en 
arête d'un mur pour le protéger. 


corniche : moulure couronnant un élé- 
ment d'architecture. — Mouluration 
composée de plusieurs moutures en sail- 
lie superposées de manière 
que la plus haute soit la 
plus avancée, située autour 
et sous un plafond. 

corniche orchitravée : cor- 

niche confondue avec l'ar- 
chitrave. 

— en chanfrein : corniche 
rectangulaire simple, sans 
moulure, 

— cintrée : corniche composée d'élé- 

ments d'arcs successifs. 

corniche continue: corniche qui n'est pas 
interrompue. 

— coupée : corniche interrompue par un 
ou plusieurs éléments, 

— de couronnement : corniche supé- 

rieure d'une façade ou repose le comble. 

— de porte, de placard, etc, : corniche 
de décoration de porte, de placard, etc. 

— rampante : corniche inclinée pour 

suivre la ligne haute d'un élément tel 
que fronton, 

cornier <adj. ) : à l'angle d'un bâtiment 
(on dit poteau cornier, briques cor- 
nières, tuiles cornières, etc,), 

corn ouï Mer : bois français très dur, 

flexible, servant à faire des manches 
d'outil. 



corniche 
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corps creux : élément en terre cuite 

ou béton, comportant des vides et uti- 
lisé pour ta construction des planchers. 


— d'Iiobilîoge : nom de la couche de 
finition lorsque celle-ci présente un ca- 
ractère décoratif. 



— d'état : une des spécialités du bâti- 
ment : maçonnerie, béton armé, char- 
pente, couverture, étanchéité, menui- 
serie, serrurerie, plomberie, chauffage, 
électricité, peinture, ascenseurs, etc* 

— mcrt : ancre mouillée à poste fixe, 
signalée par une bouée. 

corten (acier) : acier au cuivre a carac- 
téristiques mécaniques élevées, auto- 
protégé par sa propre nature. 

corroyer : apprêter (l'acier). — ■ Dresser 
et dégrossir île bois). — Battre à 
chaud (des barres de fer). 

corvée : travail de faible importance, 
d'entretien ou de transformation, dans 
un bâtiment. 

CO, S. : coefficient d'occupation du 

sot, 

cosse : pièce métallique perforée ou 

raînurée en about de fil électrique. 

costière : retour de cheminée, de coffre, 
de souche, etc. 

cote : partie saillante d'une gueule de 
loup de croisée. 

— de niveau : hauteur ou altitude d'un 
point par rapport à une référence. 

— de vache : synonyme de f en ton. 
côtelé : à stries parallèles, 

côtes: petites saillies parallèles en 

relief, séparant régulièrement des élé- 
ments en bas-relîef. 
cou : dégagement en retrait entre deux 
moulures rondes, 

couche : en dehors du sens classique ; 
pièce de bois de charpente répartissant 
la charge sous un étal, ou maintenant 
les plaques d'un blindage et placée 
entre celles-ci et un étrésillon. 

— de finition : couche de vernis ou de 
peinture destinée à rester en contact 
avec le milieu extérieur. 

couche de fond : ensemble des couches 
constitutives d'un système de peintures, 
autres que les couches et sous-couches 
d'habillage (au de finition). 

— de guide : couche appliquée à l'es- 
sence avec une teinte différente, sur 
des couches de peinture de teinte dure 
pouf exécuter et guider ïe ponçage et 
le rebouchage. 


— d'impression ; couche de vernis ou 
de peinture appliquée directement sur 
subjectile absorbant. 

— intermédiaire : couche de vernis ou 
de peinture appliquée sur couche pri- 
maire ou sur couche d'impression et 
destinée à recevoir une nouvelle couche 
intermédiaire ou une couche de fini- 
tion. 

— primaire : couche de vernis ou de 
peinture appliquée directement sur sub- 
jectile non absorbant. 

— de renforcement : couche appliquée 
sur une couche primaire ou sur une 
couche d'impression de composition Iden- 
tique ou très voisine. 

— de reprise : couche de mortier de 
ciment étalée sur une surface de béton 
durcie, avant d'appliquer du béton frais. 

coucher : appliquer une ou plusieurs 

couches de peinture. 

couchîs : bois de charpente posé par 

couches horizontales et répartissant les 
charges sur les étals. - — Lit de sable 
ou couche de matériau sur lequel on 
établit un pavage ou un revêtement de 
sol ou de pavement. 

— de voûte : coffrage inférieur de voûte. 

couchoir : patette à dorer» 

couleuvre : fissure de voûte ou de plan- 
cher due à un vice de construction. 

coulis : plâtre ou mortier gâché assez 
liquide pour couler entre les joints 
minces. 

— d'injection : mélange très liquide 
de liant, capable de faire prise, utilisé 
en particulier pour l'injection des câ- 
bles de précontrainte et des tirants 
d'ancrage. 

coulissante (fenêtre) : fenêtre à un ou 
plusieurs châssis accolés, ouvrant par 
translation horizontale ou verticale. 

coulisse : rainure longue où coulisse un 
châssis, une porte, etc. — Elément de 
canalisation permettant de foire un 
raccordement à la suite d'une coupure 
pour cause quelconque. — Pièce en 
deux parties, coulissant l'une dans Pou- 
tre, permettant le remplacement d'un 
élément de tuyauterie détruit, sans im- 
poser le démontage des éléments voisins. 
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coulisse de ramonage : guichet à glis- 
sière permettant de passer le hérisson de 
ramonage. 

— de vasistas : réglette munie d'une 
entai Me longitudinale limitant l'ouver- 
ture d'un vasistas. 

coulisseau : bande métallique repliée 

aux deux bords, recouvrant un tasseau, 
pour assurer la jonction entre 
deux bandes ou feuilles sur — = 

une couverture. — Pièce 
fixée sur la cabine d'un cnulis- 
ascenseur afin d'en assurer se a n 

la liaison avec les guides. 

coulotte : canal en planches douées 

pour l'écoulement de sable, cailloux, 
béton, etc., en contrebas. 

coulure : traînées verticales de peinture 
en excédent 

coup : déversement d'un mur qui va 
tomber (on dit que le mur prend 
coup * ) t 

— * de bélier : choc produit par des 

brusques variations de pression dans les 
canalisations, 

— - de sobre : forme de fissuration rec- 
tiligne généralement verticale. 

coupe d'arasement : coupe soignée de 
papier de tenture sans bordure. 

coupe-boulon: outil à couper les boulons, 

coupe-circuit : appareil cou- 
pant un circuit électrique 
par manoeuvre manuel le. 

coupe embrevée : bords de 
menuiserie ou parquet avec 
languette et rainure, 

coupe-fer : outil â couper coupe* 
les fers. circuit 

coupe-feu : (adjj : ayant un certain 
degré de résistance au feu et empê- 
chant la propagation de j'incendie. — 
(Subs.) j élément coupe-feu 

coupe à ïa griffe : voir griffe. 



coupe-larme : petit larmier en sous- 

face d'appui. — Petit bandeau ou cha- 
peron. 

coupement : action de couper. — Résul- 
tat du coupement. — Coupement d'un 
bord (voir rive), généralement d'un 
bord d'enduit au plâtre ou au mortier. 

couperet (de paveur) : 

grosse masse avec un 
tranchant à chaque 
extrémité. 

coupe-tirage : dîspo- couperet 

sitif placé en un point 
convenablement choisi d'un conduit de 
fumées, ayant pour but de mélanger aux 
produits de ta combustion une certaine 
quantité d'air additionnel et de proté- 
ger l'appareil relié à ce conduit contre 
un tirage excessif. 

coupe-tube : outil pour couper les tubes 
(coupe-tube à mollettes, coupe- tube à 
chaîne, etc J. 

coupe- verre : outil ayant la forme d'un 
diamant (outil), mais avec mollette en 
ader au lieu de diamant. 

couplet : pièces de fer rassemblées par 
une charnière et des rlvures. 

coupure de capillarité : solution de 
continuité dans un matériau évitant 
la propagation de l'humidité. 

cour anglaise : courette en contrebas du 
sol environnant sur laquelle débouchent 
les fenêtres du sous-sol. 




cour anglaise 



3 
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courbe rompante : limon courbé d'un 

escalier de bois à vis, 

courçon ou courcou : pièce (de bois 
surtout) qui n'a pas la longueur pres- 
crite. 


courge : corbeau supportant _ le man- 

teau d'une cheminée sans chambranle. 


couronne : en dehors du sens classique, 
ceinture d'acier entourant ta tête d'un 
pieu pour éviter que celui-ci ne se 
fende, — Canalisation fermée sur elle- 
même qui contourne intérieurement 
l'immeuble dans le sous-sot dans le cas 
d'alimentation directe ou par surpres- 
sion (couronne basse) , 
dans les combles dans 
le cas d'une alimenta- 
tion en retour (cou- 
ronne hauteh couronnements 



couronnement : arase 

ou partie haute d'une façade, ou d'un 
mur avec saillie, ou d'un conduit. 


couronner : réaliser le couronnement. 


courroie transporteuse : syn. bande 

transporteuse* 

cours d'assises : rang de pierres de 

même hauteur sur toute la longueur 

d'une façode, 

— de pannes : rangée de pannes sur 

toute la longueur d'une façade. 

— de plinthes : développé de Iq plinthe 

sur tout le pourtour d'une pièce, 
coursive : balcon d'accès* 

courson : lame de parquet ou frise 

de moins de un mètre de long. 


court-circuit : connexion volontaire ou 

accidentelle de deux points d'un circuit 
électrique. 


courtine : partie de façade 
pavillons. 

coussinet : pièce métallique 
supportant des rouleaux, des 
articulations, etc. — Pierre 
placée à la partie supé- 
rieure d'un pied-droit et 
dont le lit inférieur est 
horizontal et le lit supé- 
rieur incliné pour recevoir 


entre deux 



coussin et 
le voussoir. 


couteau : outil de peintre servant à 

appliquer un enduit ou à mastiquer 
ou démastiquer des vitres. 


couture du béton : aciers liant deux 
surfaces de béton susceptibles de glis- 
ser l'une par rapport à l'outre* 


couvrant (pouvoir — ) : capacité d'une 
peinture à couvrir la teinte sous-jacente, 

couvre-chant ; pièce rapportée sur les 
chants d'un vantail de porte. 


couvre-joint : baguette 
fixée sur un joint 
pour le cacher. — 

Bande métallique à 
cheval sur le tasseau 
de faîtage, d'arêtier 
ou sur séparation de 
travées, recouvant les 
relevés de feuilles métalliques de chaque 
côté 



/ 


couvre -joint 


couvrir : peindre dans des conditions 

telles que la teinte de la peinture sous- 
jacente disparaisse complètement. 


coyau : petite pièce de bois rapportée 
au devant d'un chevron 

pour réduire la pente en 
partie basse de comble. 

crachat : bit le d'air dans 
le verre, 

crampon : crochet métal- 
lique pour fixer un bois crampons 

sur maçonnerie. - — Clou 
en forme d'U, synonyme de conduit. 



crapaud ; petite serrure en forme de 
loqueteau. — Défaut dans^ une pierre, 
en particulier, pierre grossière dans un 
bloc de marbre. 

— de rail : dispositif permettant de 
fixer les rails aux traverses. 

cropoudine : filtre grossier 

placé à l'orifice supérieur d'un 
tuyau de descente d'eaux plu- 
viales. - — Petit bloc avec trou crap&u- 
circuloire pour recevoir un dine 
goujon, se plaçant en partie 
basse de feuillure afin de faire pivoter 
une porte sur cet axe. 




û Emboîtement 


IûqdodQ^p 



à Ctiorniére 


à Trop'pleïn 


crapaudines 


crémaillère : en dehors des sens clas- 
siques, limon avec entailles épousant la 
forme des marches et contremarches 
d'escotîer* — Baguette façonnée avec 
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des encoches permet- 
tant de placer, à la 
demande, des sup- 
ports tels que sup- 
ports de planches de 
placard. — Tige de 
fer permettant de 
manoeuvrer un châs- 
sis tabatière (même 
si elle est perforée 
et ne comporte pas 
d'encoche). 



crémaillère 


— (fausse) voir fausse crémaillère. 


crémone : pièce de quincaillerie servant 
à fermer une croisée. 

crépi : enduit projeté généralement en 
plâtre ou mortier. 

— tyrolien : voir mouchetis. 

crépine : filtre plus ou moins fin, placé 
à l'extrémité d'un tuyau d'aspiration 
d'un liquide. 

crête : garnissage saillant en béton, 

plâtre, etc., du joint entre chaque faî- 
tière, — Motif décoratif placé au-des- 
sus des faîtières. 

crible : succession de passoires permet- 
tant de classer les granulats suivent 
leur diamètre. 


cri Mures : matières passant à travers 

un crible ou au tamis, 

crinoline : cercles d'acier, disposées 

autour d'une échelle, dans un but de 

sécurité. 


crique : fissure dans les pièces métal- 
liques. — Défaut superficiel d'un 
métal, créé en général par un retrait 
survenu au cours du refroidissement 
lors du forgeage ou de l'étirage. 


trrstoîlophyilien ; se dit d'un roche 
ou d'un terrain ayant subi des trans- 
formations (métamorphique) et de 
structure cristalline et feuilletée, 
crochet d'ordoise : élément en fil métal- 
lique servant à maintenir les ardoises 
sur les liteaux. 


— d'échelle : crochet 

permettant d'amarrer 
une échelle sur un 
comble. 




crocodilage : synonyme 
de peau de crapaud. 

crocodile ; appareil de 
signalisation sur les 
voies ferrées. 


crochet 
(T ar- 
doise 


1 

crochet 

d'échelle 


croisée : menuiserie vitrée à un ou 
plusieurs vantaux. — Par extension 
synonyme de fenêtre. 



croisillon : pièces disposées en croix 

dans une baie ou un châssis pour rece- 
voir les vitres. 



croisillon croix 


— de chevalier (pavage en) : dispo- 
sition du pavage dans les carrefours 
de deux routes d'égale importance sui- 
vant lequel les rangs des pavés font 
un angle de 45° avec l'axe de fa 
chaussée* 

— de Saint-André : système de trian- 
gulation par diagonales, 

crosse d'échelon : montant en fer rond 
ayant la forme d'une crosse, placé dans 
un regard d'égout a sa partie supé- 
rieure pour faciliter la descente par 
l'orifice. 



cro 
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erossette : partie d'un vous- 
soir prolongée horizontale- 
ment au-delà du joint de 
la voûte, — Plus générale- 
ment, redent de certains^cla- 
veaux destinées à empêcher 
le glissement l'un par rap- 
port à l'autre de deux cla- 
veaux contigus, — Décro- 
chement en partie haute de d’échelon 
montants de chambranle, 
de chaque côté d'un couronnement. 



crosse 



C fossette 
il 


crossettes 


Epi r Ligne de bris 




croupe 

croupe : élément de comble dont les li- 
gnes de niveau ne sont pas parallèles 
à celles de la partie principale du com- 
ble (voir dessins). 

cryptomètre : appareil qui sert à mesurer 
le pouvoir couvrant d'une peinture. 

C*S.T.B* : abréviation : Centre Scien- 

tifique et Technique du Bâtiment, 

cubature ; mesure d'un volume* 

cueilïie : angle rentrant constitué par 
la rencontre de deux faces planes 
enduites. 

cuiller : extrémité de gorge en forme 
de cuiller. 

culasse : portion de pont en arc entre 
une plie et une culée. 


cul d'arc-boutant : butée d'une voûte, 


— de chapeau : extré- 
mité de targette de 
verrou découpée en 
demi-cercle, 

— de four : niche en 
forme de demi-calotte 
sphérique, 

— de lampe : corbeau 
formant ornement en 
forme de fond de 
lampe ancienne, 

— de niche : ferme- 

ture cintrée d'une niche 



cul-de-lampe 

semi-circulaire. 


— de poule : renflement, tel que celui 
donné au corps d'une espagnolette au 
droit de la poignée. 

— de voûte : extrémité de 
voûte en forme de demi- 
coupole. 

culée : point d'appui d'extré- 
mité d'un pont. — Rang culée 

de pierre soutenant les 
terres. — Synonyme de chef de base, 

culot : champignon placé sur un pilastre 
ou montant de départ de rampe. 

culotte : élément de 
conduit, où un con- 
duit principal se sub- 
divise en deux con- 
duits de même sec- 
tion obliques, et sans 
retour par rapport 
à Taxe du premier. 

— double : élément 

logue à la culotte simple, mais ou le 
conduit principal se continue après les 
deux conduits de dérivation, les trois 
conduits ayant même section. 

culotte à regard : culotte ayant un re- 
gard obturable pour contrôle ou net- 
toyage. 

eunette ; première tranchée d'assez fai- 
ble profondeur 
faite au droit 
d'un déblai im- 
portant permet- 
tant de faciliter 
les transports de 
terre. Forme du 
raccord du ra- 
dier d'un re- 
gard avec te fil 
d'eau d'une ca- 
nalisation. 




Simple Double 

culottes 

de conduit ana- 



cur 
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cure : traitement consistant à main- 
tenir le béton dans l'état d'humidité 
nécessaire à un durcissement satis- 
faisant, — Synonyme de conservation. 

C*U,S* : abréviation : coefficient d'uti- 
lisation du sol, 

cuf-back : mélange de braî ou de 

bitume avec certains solvants, utilisé 
pour le revêtement des routes. 

cuvelage : revêtement de planches 

étayées à l'intérieur d'un puits (de 
mine ou autre). — Ensemble étanche 
continu protégeant une construction en 
sous-sol construite sous le niveau des 
eaux (niveau normal ou accidentel), 


cuvette d'ascenseur : 

défoncement dans le 
sot permettant le loge- 
ment de la partie 
basse de ! □ cabine 
et des accessoires. 

— de chéneau : 

cuvette placée à la 
sortie du chéneau 
pour collecter les eaux 
oluviales en partie 
haute de la descente 
d'eau* 

— de prise d'air: 

cuvette sous un calorifère, destinée à 
répartir l'air frais autour du foyer. 

cycïopéen (béton) : voir béton. 



cuvette de 
chéneau 

cuvette 
demi-ronde 
en zinc 



dabemo : bois brun jaune verdâtre ou 
gris jaunâtre fourni par les territoires 
forestiers de la côte occidentale 
d'Afrique. 

dallage : action de daller. — Sol revêtu 
d'une chape en ciment ou de dalles 
régulières ou irrégulières, 
dalle : plaque de pierre, béton, ou autre 
matériau, épaisse et rectangulaire, pour 
revêtement de sol ou recouvrement de 
trou, trémie, etc., ou exécution de 
plancher* 

— collaborante: dalle en béton armé 
à laquelle sont associées des nervures 
formant saillie en sous-face. 

— croûte : bande du carreau de pierre 
provenant de la chute du premier 
sciage de bloc. 

— flottante : dalle généralement en bé- 
ton, de faible épaisseur, permettant de 
désolidariser le revêtement de sol de 
l'ossature du bâtiment et des éléments 
de second œuvre. 

— thermoplostique : revêtement de sol 
sous forme de dalles à base d'amiante, 
de résines coumaroniques et de chlorure 
de polyvinyle. Syn. ; asphalt-tile. 

— translucide : partie 

de plancher en béton 
translucide. 

daller : recouvrir de 

dalles* 

dallot : petite dalle. 

daïot : ouverture pour 
l'écoulement des eaux 
(constructions moritimes surtout). 

damage : action de damer. 

dôme : outil à damer. — Séparation 

faite avec une digue ou un batardeau. 



d ame dame 

vibrante 



daïot 



dons un canal que l'on creuse pour 
empêcher l'eau de gagner les ouvriers. 

dôme vibrante : appareil vibratoire ser- 
vant au compactage du béton, de la 
terre, etc. 

damer : comprimer le sol (terre ou revê- 
tement) par percussions verticales. — 
Fouler, tasser la terre avec une pièce 
de bois ou de métal 

damet : outil uti- 

lisé pour le cin- 

trage des tuyaux ipr x J 

de plomb, 

dansante (marche) : damet 

marche dont les 

deux extrémités 

sont de longueur différente, 

dans-œuvre (mesures) : mesures prises à 
la face intérieure des murs ou 
d'une fouille (opposée à * hors- p 
œuvre *). Abréviation: D/G. 


darse : bassin. 

dau : bois de teinte variant du 
gris rosé au brun rougeâtre, 
originaire du sud de l'Asie. 

dauphin : pièce recourbée placée 
à la partie basse d'une descente 
d'eau pluviale. 


ia 

dau- 

phin 


dé : élément en forme de parallélépi- 
pède élevé sous un secte* — Elément de 
calage ou répartition sous un 
poteau, une colonne, etc. — 

Chacun des compartiments d'un 
panneau de vitrail 

débillarder : dégrossir une 

pièce de bois en diagonale 
pour approcher de la forme 
désirée. - — Cintrer du bois dê 

ou du métal suivant une 
courbe pour préparer la mise en forme 
définitive. 



déblai ; fouille au-dessus du sol (au- 
dessous du sol : fouille en excavation). 

déborder : en dehors des sens classiques, 
ranger provisoirement un camionnage ne 
pouvant être immédiatement déchargé 

débordoir : outil de plombier servant à 

I rogner les bavures de plaques ou tôles. 


déb 
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débouché : section transversale sous un 
pont, indiquant le passage des eaux en 
régime normal et extrêmes (basses eaux 
et grandes crues). 

débourroge : enlèvement des matériaux 
ayant servi à bourrer une excavation, 
un trou, une mine. 

débeu rroir : outil de débourrage de che- 
minée de fourneau de mine* 

déboursé : prix de revient d'une exécu- 
tion (bénéfices et frais fixes non com- 
pris). 

débrayage : action de débrayer, 
débrayer : enlever les brayers, 

débrider : détacher un câble de levage 
lorsque la charge est arrivée, 

décalaminage : opération consistant à 

débarrasser les fers et aciers de leur 
calamine. 

décantation : épuration des eaux usées 
par passage dans des décanteurs, 

décanteur : bassin de grande capacité 
où les eaux usées se séparent de 60 a 
70 % des matières organiques volumi- 
neuses qu'elles contiennent 

décapage : fouille superficielle (jusqu'à 
environ 25 cm de profondeur). — Net- 
toyage et mise à nu d'un matériau, 
avant l'application de peinture. 

décapant : produit chimique aidant ou 
faisant un décapage. 

décaper : faire un décapage. 

déco peu se : engin de terrassement, cons- 
titué par une benne surbaissée permet- 
tant d'araser le sol par raclage, d'em- 
magasiner et de transporter les matériaux 
ainsi enlevés et de Ses répandre au point 
de décharge. 

décastyle : à dix colonnes. 

déehange : saut d'une liaison dans un 
rang d'ardoises. 

décharge : en dehors du sens classique, 
linteau ou arc noyé dans un mur pour 
répartir des charges qui, sans lui, seraient 
concentrées en un point faible. — Pièce 
de charpente assemblée en biais pour 
répartir les charges d'un pan de bois 
ou de métal. — Plus généralement, 
toute pièce ayant pour objet de redis- 
tribuer des contraintes excessives. 

déchausser : enlever la terre autour des 
fondations. 


déchevilier ; enlever des chevilles. 

déemtrement ou décintragc : opéra- 

tion de suppression du coffrage d'une 
voûte. 

déeinfrer : enlever les cintres, 

décinfroîr : marteau à deux tranchants 
perpendiculaires servant à écarter les 
joints ou à 
équarrir ou à 
piocher les en- 
duits. 

déclencheur : déemtroir 

dispositif agis- 
sant sur le méconisme d'un disjoncteur 
pour en provoquer l'ouverture. 

décoffrage : enlèvement du coffrage 

après durcissement suffisant du béton, 
décollement : entaille pratiquée du côté 
de l'éoaulement pour dissimuler une 
mortaise. ■ — Perte d'adhérence du mor- 
tier ou de l'enduit â son support. 

découpüir : grattoir à pointe triangu- 

laire à deux tranchants courts, servant 
au découpage des pochoirs. 

découverte : déblaiement des couches 
improductrices dans une exploitation 
de carrière à ciel ouvert. 

décrépir : piocher un crépi ou un enduit 
décrochement : partie de mur légère- 
ment en retrait. 

décrottage : action de décrotter. 

décrotter : nettoyer des matériaux déjà 
utilisés. 

dédosser : dresser une pièce de bois 
pour lui donner des arêtes vives. 

déflecteur : volet modifiant la direc- 
tion d'un fluide, 

défloculant : adjuvant destiné à éviter 
ta formation de grumeaux lors de ta 
préparation d'un mortier ou d'un bé- 
ton. 

défonceuse : équipement que l'on monte 
généralement à l'arrière d'un tracteur, 
constitué par un cadre lourd muni d'une 
ou plusieurs dents massives et servant 
à défoncer profondément te sol. 

dégarnît* (des joints) : enlever le mor- 
tier des joints sur une certaine profon- 
deur* 

dégauchir : dresser une face de façon ô 
Ig rendre plane. 

dégonder : enlever une Persienne, une 
porte, etc., posée sur gonds. 

dégorgement : action de dégorger. 
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dégorger ; ^ déboucher un tuyau bouche 
par des éléments solides. — Presser une 


brosse sur un bord 
enlever les excès de 

dégorgeoir ; outil 

permettant d'enlever, 
sur les pièces for- 
gées, des parties qui 
ne peuvent se déta- 
cher au marteau, 
dégravoyer : enlever 
gravillons dans un i 

degré : synonyme de 


de reapi en t pour 
peinture, 



dégorgeoir 


le gravier ou les 
ur, une tour, etc 

marche. 


dégressivité des charges {règle de) : 

règle permettant de tenir compte de 
la non concomit tance des surcharges 
dans un bâtiment en fonction du nom- 
bre d'étages. 


dégrillage : épuration sommaire des 

eaux usées au moyen de grilles de 
retenue interdisant le passage aux détri- 
tus divers. 

dégueulement : entaille conique à l'arête 
du poinçon pour assembler les arêtiers 
et leur contre-fiche. 


déguisage ; action de déguiser, 

déguiser : appliquer une couche de pein- 
ture très mince après une couche d'ap- 
prêt et un ponçage, de façon à faciliter 
le rebouchage et le masticage. 

déhorpement ; assises de moellons en 
gradins facilitant le liaisonnement, 

déjeté : gauchi (s'applique en 
particulier au bois façonné 
insuffisamment sec). 

déjputement : élégissement de 
pièces de charpente rayonnant 
autour d'un poinçon, 

dclardement : action de délar- 
der. — Résultat de cette action. 



déjou- 

tement 


Pavé dérnaign 


délarder : amincir grossièrement ou cou- 
per en chanfrein une pièce, une assise, 
une dalle, un carreau, pour faciliter sa 
pose ou son passage dans un espace 
restreint - Amincir - 
couper obliquement, 

délit : face de pierre 
perpendiculaire ou lit 
d'extraction de car- 
rière. 

déliter : poser une 

pierre en délit. 

démaigrir : enlever une 
faible épaisseur de 
matériau. 



-Dé maigrisse me ni 

démaigrir 


demande biochimique en oxygène : 

quantité d'oxygène nécessaire pour arri- 
ver, par llntermédialre des bactéries, à 
une oxydation des matières organiques 
contenues dans les eaux usées. Abrévia- 
tion ; D,B,G. 

demi -bosse : sculpture en bas-relîef, 

mais dont les dimensions reproduisent le 
modèle dans les mêmes proportions, y 
compris en saillie. 

de mi -ceint : demi -colonne appliquée 

contre un mur. 

de mi -clef ; boucle dans laquelle passe 
le bout d'un cordage. 

demi-double (verre) : verre de forte 

épaisseur, 

demi-fin (or) : or contenant une pro- 
portion d'argent ou de cuivre relative- 
ment importante, 

demi -ferme : élément de charpente en 
forme de moitié de ferme. 

demi-lune : outil permettant de gratter 
les plâtres dans les parties 
arrondies. 

demi -palier : palier carré de 
la longueur des marches. 

demî-pilier ; piller à section 
en forme de demi -cercle, de 
demi Hosa nge, etc., pour 
s'appuyer sur un mur. 

demi-revêtement : paroi de demi- 

terrassement dont la maçon- lune 

nerie de soutien et de 
protection s'élève à faible 
hauteur. 

demoiselle : outil de pavage 
à percussion verticale. 

densification : procédé ayant 

pour but d'augmenter la den- 
sité des fibres du bois, 

dent de loup : découpure en demoi- 
forme de pointe, 

— de scie : découpu- 
re en forme de dents 
de scie, — Rang de 
briques posées à 45° 
pour former, sur la 
face apparente, des 
redents ayant la for- 
me de dent de scie. 

dentelet : carré sur lequel sont taillés 
les ornements appelés denticules. 


selle 



dents de scie 
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dentieufe : ornement 
en forme de dents 
carrées saillantes et 
espacées. 

déperdition thermi- 
que : flux de chaleur 
sortant ou rentrant 
d'une enceinte. 



dépolissoîr : outil de 

peintre composé d'un rouleau de caout- 
chouc servant dans le dépolissage des 
vitres. 


dépouille : forme donnée à un coffrage 
pour faciliter le décoffrage du béton, 
déroctage ; taille d'un sol rocheux, 

dérasement : recoupe de pierres mises 
en oeuvre pour les amener ou même 
niveau, — Démolition partielle d'un mur 
trop haut pour l'amener à la hauteur 
voulue. 


détendeur : organe 
de réduction de 
pression de fluide. 

détente : cale en 

forme de coin, uti- 
lisée pour le serrage 
des étais. 

détrempe : peinture à l'eau et à la 
colle. 

deux-mèches : pinceau utilisé surtout 

pour le bréchage des marbres, veines, etc. 

devers : manque d'aplomb, gauchisse- 

ment. — Relèvement du bord extérieur 
d'un virage pour éviter le dérapage et 
le renversement d'un véhicule. 

déversée : intersection du versant d'un 
comble couvert en ardoise avec un 
mur. 



détendeur 


derrick : ossature en bois ou en mé- 
tal supportant un engin de forage. 

dérivation : dédoublement d'un circuit de 
fluide. Robinet ou vanne commandant 
ce dédoublement. 

dérobement ; tracé de coupe rapporté 
sur la pierre pour la taille. 

dérochoge : action de dérocher. 

dérocher : enlever les roches. — Net- 
toyer des métaux au du bois au déca- 
pant. 

déroctage : taille d'un sol rocheux. 

déroulé {bois) : bols découpé en feuil- 
les très minces (I à 2 mm). 

désoffleurer : mettre en saillie certaines 

parties. 

désargenter : en dehors du sens général, 
enlever le tain derrière une glace. 

descente de charges : calcul des ef- 
forts verticaux appliqués sur les élé- 
ments porteurs d'une structure. 


déversoir : ouverture dans une digue, un 
parapet, un mur d'égout, pour permettre 
l'écoulement des eaux ou d'un trop- 
plein. 

dévêtissement : disposition nécessaire 
pour la mise en place d'un élément, 
par exemple surprofondeur d'un scel- 
lement d'une barre d'appui pour per- 
mettre sa pose entre tableaux de baie. 

dévirure : relèvement de la tulle ou 
de l'ardoise au droit d'une rive laté- 
rale pour donner, dans le sens du rang, 
une légère pente, destinée à renvoyer 
les eaux en pleine couverture. 

devis descriptif : description technique 

de l'ensemble d'un travail de bâtiment, 
comportant, en particulier, Tes rensei- 
gnements qui ne peuvent être portés 
sur les plans, 

— estimatif : décompte du prix d'un 
travail de bâtiment, avant son exécu- 
tion 



déshabillage : action de déshobiller. 


— (hors) : travaux non prévus. 


déshabiller : enlever des éléments de dé- 
coration ou de bouchage de joints (ba- 
guettes, plinthes, calfeutrements, etc,). 

détomponnement : action de détamponner 

détamponner : enlever un tampon. 

détecteur d'incendie : appareil destiné à 
détecter automatiquement les incendies 
naissants. 


devis quantitatif : liste précisant la 

nature et la quantité des différents 
ouvrages constituant un marché. 

dévoiement : changement de direction 

d'un conduit. 

diabase : roche analogue à la syénite. 

diagramme : représentation grahîque 

d'un phénomène. 
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diamant ; outil permettant de couper 
le verre. 

diatomées : voir kîeseiguhr. 
diatomite : voir kîeselguhr. 

dibetou : bois de couleur brun gris 

assez clair, originaire des forêts de 
l'ouest africain. 

digesteur : ouvrage de digestion des 

boues. 

digestion des boues : fermentation pu- 
tride dés boues des eaux d'égout 

diluant : produit ayant la propriété de 
diluer un autre produit. 

dimension de coordination : dimension 

d'un élément déterminante pour son as- 
semblage avec d'autres éléments. 

diorite : roche analogue à la syénîte 
mais plus sombre, 

diphasé : à deux phases. 

d i sco nt acteur ; terme moderne, normalisé, 
remplaçant celui de contacfeur disjonc- 
teur, et s'appliquant à l'appareil consti- 
tué d'un disjoncteur et d'un contacfeur. 

disjoncteur : interrupteur à rupture très 
brusque pourvu d'un mécanisme spécial 
provoquant la coupure automatique d'un 
circuit en particulier lorsque le courant 
atteint certaines valeurs limites. 

dispositif de rattrapage : disposition pré- 
vue pour permettre l'ajustement de l'unité 
ou élément de façade aux dimensions 
réelles du gros œuvre. 

dissolvant : produit ayant la propriété 

de dissoudre un autre produit. 

distancier : cale en mortier ou en 

plastique permettant de maintenir les 
armatures à la position voulue. 

distributeur : appareil muni de bornes 

permettant de subdiviser des canalisa- 
tions électriques. 

distyle : à deux colonnes. 

D/O : voir dans-œuvre, 

dock : bassin de déchargement; ma- 
gasin de stockage situés au voisinage 
des quais. 

— flottant : bassin flottant où ï'on 
répare ou repeint les navires. 


doler : réduire une pièce de bois à une 
épaisseur voulue. 

dolente : basalte à grains fins, 
dolomie : calcaire magnésien caver- 

neux. 

doloire : outil à doler. 
dôme : courbe hémisphé- 
rique. 

domino : pièce de porce- 
laine ou matériau analogue 
permettant de faire des 
dérivations sur circuits électriques. 

! donne-jour : petite ouverture destinée à 
donner du jour 

dopage : synonyme d'activation. — Addi- 
tion de produits activants. 

dope; produit activant employé pour 
améliorer les conditions d'affinité des 
agrégats- liants en présence d'eau, 

dormant : encadrement de porte, fenê- 
tre, etc,, destiné à recevoir les parties 
! ouvrantes. 

| dosse : première et dernière planche 

dans te débit d'un tronc. 



dosseret ; contre-mur ou contrefort 
maintenant un mur ou un élément tel 
que linteau, de stabilité propre insuffi- 
sante. — Tête de mur formant tableau 
de porte, * — Partie de mur exhaussée 
hors comble sur laquelle s'appuient les 
souches de cheminée. — Planche ou 
plaque placée contre un mur au-dessus 
de meubles de cuisine, de laboratoires, 
etc., pour protéger le mur. 

dossier : soubassement plat constituant 
l'élément statique du tapis, stabilisant 
les dimensions et servant de support 
à la surface d'utilisation. 

doublage : revêtement de forte épais- 

seur doublant une paroi, pour la conso- 
lider, l'épaissir ou améliorer ses qualités 
isolantes. 

doubleau : solive d'un plancher plus 

importante que les autres. 

double aubier : partie de bois tendre 
entre deux couches de bon bois. 

— branchement : voir branchement dou- 
ble. 

— culotte : voir culotte double. 
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double filet : ornement composé de deux 
filets parallèles. 

— huit (croisement en) : voir figure. 



croisement 
en trèfle ou 
double-huit 


doublette : planche de chêne de 0,05*1 m 
d'épaisseur et de 0,525 de largeur, 
daublis ; rang d'ardoise doublé au droit 
de l'égout en 
partie basse de 
comble, 

doublure : opé- r* 

ration consistant 
à fixer derrière T 
une dalle d'une 
pierre donnée, "" 
une dalle d'un doubîis 

autre matériau. 

doucé ; émeri très fin servant à termi- 
ner le polissage des verres. 



douci : polissage des 

glaces. 

doucine : moulure concave 
en haut, convexe er 
bas. 

— renversée ; moulure 
convexe en haut, concave 
en bas. 


TZ 

Doucine renverié* 

d ou ci n e 


doucîr : procéder au douci des glaces. 

doucissage : opération, qui au cours 
de la fabrication du verre à vitre, 
consiste à rendre ses deux faces pa- 
rallèles. 

douelle ; partie courbe d'une 
'voûte ou d'un voussoir, 

douille : appareil servant à 

fixer une lampe à incandes- 
cence et à lui donner le 
courant. 



douille 


douko : bais brun rose ou brun rou- 
geâtre originaire de l'Afrique équa- 
toriale, 

doussté : bois de teinte brun rouge fourni 
essentiellement par le Cameroun, 
dragline : engin à godet permettant 
la collecte de matériaux (gravier, va- 
se,..} sous l'eau. 

drague : engin destiné à enlever des 
matériaux meubles (vase, sable) en 
milieu aquatique. 

drain ; tuyau poreux ou perforé desti- 
né à absorber l'eau en excès dans un 
sol. 

drainage : dispositif réalisé à l'aide de 
tuyaux permettant l'évacuation de 
l'eau contenue dans le sol. 



drainage 

dressage de rives : avivage des arêtes 
d'une pièce. 

droite (marche) : marche dont les deux 
extrémités sont d'égale largeur, 

D,T.U. ; abréviation : Documents Tech- 
niques Unifiés, Ils rassemblent les rè- 
gles de bonne construction, 
duc d'Àlbe : appui isolé en site marin 
ou fluvial servant à l'amarrage des 
navires. 

ductile (matériau) ; se dit d'un maté- 
riau susceptible de subir de grandes 
déformations sans se rompre, 
dumpcr : engin de transport de déblai 
à vidage par l'avant, 
duralumin ; alliagr léger à bose d'alu 
minium. 

durcissement du béton : phénomène phy- 
sko-chimique, 

durcisseur : produit appliqué sur le bé- 
ton procurant à sa surface une plus 
grande résistance. 

durillon : partie dure rencontrée dons le 
marbre, 

duromètre ; appareil pour mesure de la 
dureté par rebondissement, 

dynamomètre : appareil servant à me- 
surer une force. 









ccu de gachoge : eau, qui ajoutée à 
un liant permet la constitution d'une 
gâchée. 

— d'hydratûtion : quantité d'eau fixée 
chimiquement lors de la prise du liant. 

— métallique : liquide servant au gâ- 
chage du ciment magnésien, 

— seconde î acide nitrique étendu 
d'eau ou lessive de soude ou de po- 
tasse. 

- — séléniteuse : eau contenant du sul- 
fate de calcium en dissolution, du en 
particulier à la présence de gypse 
dans le sol Très agressive pour cer- 
tains bétons. 


— usées : ensemble 
tiques : eaux vannes 
eaux ménagères (cuisine, 
salle de bains etc.). 

ébarber : faire disparaître 
les bavures d'une pièce. — 
Enlever une partie de 
moulure et permettre un 
assembalge. 


des rejets domes- 
(WC, urinoir) et 


l 


ébarbiT 


ébardoir : outil en forme de 
grattoir triangulaire servant à If 

régrenage des plâtres et à en- 
lever les légères saillies. J 


ébauchoir ; outil de sculpteui 
pour ébauche. — Outil de char- 
pentier pour exécuter les tra- 
vaux ne pouvant être faits a la 
scie. 


ébar- 


ébioro : bois africain, brun rosé 
avec veines irrégulières violacées. 


doir 


ébourif foîf : pinceau 
rond servant à 
imiter les nœuds de 
ronce, les loupes et 
racines de faux 
bois, etc. 




c!e chor , pe , ri(hÇf 



de scuîpiçuJ 


ébauchoirs 


ébousincge : action d'ébousiner. 

éb cuisiner : enlever les bousins de la 

pierre. 

ébrosement : partie évasée dans une 

ouverture de mur. 

ébrasure : synonyme de ébrasement, 

éburit : huile incolore et inodore uti- 
lisée pour la préparation des peintures 
en extérieur. 

écaillage ; altération des surfaces peintes, 
caractérisée par des décollements en for- 
me d'écailles. 


écaille : ardoise de zinc en forme 

d'écaille. 

écart ou feu: distance entre la face 
intérieure d'un conduit de fumée et 
un élément de bois, 

échafaudage de 
pied : échafaudage 
prenant appui sur 
le sol. 

— - roulant : (voir 

figure). 

— volant : plateau 
suspendu par des 
amarres a un point 
fixe de la construc- 
tion. Voir aussi ba- 
Joncelle, 

échaillon : calcaire 

compact tiré de 
carrières de l'Isère. 

échampir : en pein- 
ture, détacher des 
motifs d'un fond, soit en couvrant les 
contours, soit par opposition de teinte. 

échangeur de chaleur : appareil modifica- 
teur de la température d'un fluide par la 
circulation d'un fluide de température 
différente. 

échantignole : pièce de bois taillée en 
biseau, posée sur l'arbalétrier pour rece- 
voir les pannes ou sur 
un poteau pour asseoir 
une traverse, 

échappée : espace 
entre le dessus des 
marches d'un escalier 
et la sous- face du 
rampant do la vo- échanti gnôle 

iée d'escalier au-dessus. 




roulant 


échappement : synonyme d' échappée. 

écharpe : barre fixée sur un panneau 
en planches pour empêcher 
les déplacements des plan- 
ches les unes par rapport 
aux autres. 

échosse : perche verticale 

d'échafaudage, 

échauffement : pourriture du 
bais mal séché ou mouillé. 

ëchauffure : altération du 
bois due à un champignon. 

échenaï : gouttière en bois. 



écharpe 


* 


ech 
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échiffre : mur supportant des marches 
d'escalier. 

échine : moulure ou pro- 
fil de courbe allongée 
supportant le tailloir. 

échoppe : burin à face 
plate et arrondie. 

écimer : abattre la partie supérieure 

d'une construction. 



échine 


éclaté (moellon) : moellon dont la tail- 
le est éclatée. 

éclatée (taille) : se dit d'une taille 
grossière débrut ie au marteau, présen- 
tant de gros éclats, des bosses et creux 
de formes diverses. 


éc lisse : éclat de bois ou de métal ser- 
vant de coin. Plaque d'acier permet- 
tant la fixation du raiî à la traverse. 


écoinçûrt : pièce de 

maçonnerie, de bois, 
etc., cachant un angle 
ou complétant une 
extrémité de pierre, de 
marche, etc. 



écoiDçûii 


écoperche : échasse ou perche 
supportant une poulie à son 
extrémité supérieure. 

écornure : éclat de l'angle 

d'une pierre, d'un mur, etc. 


écouenne : sorte de lime uti- 
lisée par les plombiers. 

écouvillon ; brosse hampée 
destinée à lisser intérieure- 
ment les joints de tuyaux 
en béton. 


écouenne 


écran : construction quelconque 

ou partie de construction en cachant 
une autre. 



écouvillon 

— étanche : syn. barrière d'étanchéité 

- masque étanche. 


— pore-vapeur : voir barrière pare- 
vapeur. Feuille étanche à la vapeur 
d'eau, employée généralement pour 
éviter la condensation dans la masse 
d'un isolant thermique. 

écrémage : opération ayant pour objet 
de retenir, au moyen de grilles, les 
matières flottant à la surface des 
eaux-vannes. 

écrevisse : pierre à chaux rouge, 
écroui (ocier) : se dit d'un acier ayant 
subi un écrouissage. 

écrouissage : traitement d'un acier par 
déformation à froid destiné à amé- 
liorer certaines caractéristiques méca- 
niques* 

ccuelle : caiotte formée par te parement 
interne d'un voussoir de voûte sphérique. 

écumage : opération ayant pour objet 

de débarrasser l'effluent urbain des 
huiles et graisses. 

écuyer : support de main-courante 

d'escalier scellé dans un mur. 

effet de pointe : résistance du sol à 
la pointe d'un pieu, 

— de voûte : report d'une charge de 
maçonnerie sur deux points durs, iden- 
tique au transfert des efforts dans 
une voûte, 

effleurissement : altération superficielle 

pulvérulente d'une roche. 

efflorescence : dépôt laissé sur les murs 
par les sels alcalins contenus dans les 
matériaux, 

effluent urbain r ensemble des eaux usées, 
eoux de ruissellement et 
eaux superficielles qui sont 
évacuées par les égouts. 

effort tranchant : effort 
égal à la résultante des 
forces verticales situées 
à gauche de la section 
d'une poutre, 

egout : al galerie maçon- 
née et accessible d'éva- 
cuation des eaux; 

1) égout séparatif: égout à canalisa- 
tions séparées pour les eaux de ruis- 
sellement et les eaux usées; 

2) égout à canalisation unique pour 
les diverses natures d'eaux à évacuer. 

b) partie basse d'un comble ou s'écou- 
lent tes eaux pluviales. 



b) égout 
simple 
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égrenage ; action d'égrener. 

égrener ; enlever au grattoir les aspé- 
rités du plâtre neuf avant de peindre 
ou de poser des papiers de tenture, 

égrisoge ; action d'égriser. 

égrisée (tarife) : taille procurant une 

surface unie finement rayée, 

égriser : préparer une pierre, un mar- 
bre, etc., pour le polissage, 

egruger : réduire en petits graviers, en 
poudre. 

égrugeoii : outil pour égruger. 

éjecto-eonvecteur : convecteur combiné à 
une arrivée d'air forcé. 

élancement : rapport de la longueur 
libre d'une pièce au rayon de giration 
de la section. 

éîastomère : matière macrornoléculaire 

présentant un long domaine d'élasticité. 

électrique (bleu) : bleu vif et lumineux, 

électrobéton : béton mis en place par 
léger froid en réchauffant la masse 
par des résistances électriques. 

électroosmose : procédé de drainage des 
sots. argileux ou de séchage des murs 
à Kaîde du courant électrique, 

éfégir : donner un aspect plus mince 
ou plus léger. 

élégissement : action d'élégir. — Résul- 
tat de cette action. 

élinde ; tuyau d'aspiration à l'extrémité 
duquel est créé un courant, pour l'atta- 
que du terrain à draguer. 

élingue : cordage de levage. Câble 

fixé à une charge et servant à sa 
manutention. 

embarras des étais: nombre important 
d'étals gênant les travaux. 


embarrure : calfeutrement en plâtre, 

mortier, etc., de Cr ^ 

chaque côté des 
faîtières sous une 
couverture. 

embase : élément 
de soutien re- 
posant sur une 
autre pièce. — 

Socle maintenant 
au mur une embarrure 

applique d'éclai- 
rage. — Protection métallique au pour- 
tour d'un pied de balcon pour éviter les 
infiltrations d'eau. 

embasement : soubassement saillant sur 
l'ensemble d'une façade d'un bâtiment. 

— Partie basse d'un mur ou d'une cloi- 
son délimitée par une cimaise ou un 
stylobate. 

embafonner : remplir les cannelures 

d'une colonne, de saillies en forme de 
bâtons. 

emboîture à épaulement : emboîtement 

battu à même le tuyau, dans un rac- 
cordement de tuyaux emboîtés. 

— conique : évasement d'une extré- 

mité de tuyau pour sa jonction avec 
un autre. 

— physiquée : emboîtement rapporté au 
plomb. 



emboîture emboîture emboîture 

à épaulement conique physiques 

embouti : se dît d'un objet (générale- 
ment une tôle d'acier) qui a reçu sa 
forme par compression. 

embrasure : ouverture dans un mur. 

Synonyme parfois d'ébrasement. 

embrassure : bande d'acier (synonyme de 
ceinture) encerclant un conduit, une 
pièce, etc. 

embrèvement : en- 

taille faite dans une 
pièce mortaisée, pour 
renforcer î'assem- embrèvement 
blage par épaule- 
ment simple ou double, ou pour assem- 
bler sans tenon ni mortaise. 
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embrever : tailler un embrèvement. — 
Assembler deux pièces de bols par em- 
brèvement. 

embu : partie de 
peinture ou vernis 

plus mate que le 

reste. 

émissaire d'évacua- 
tion : ouvrage d'éva- 
cuation des eaux 

usées. 

emmanchement : en- 
taille dans un limon pour recevoir les 
marches, — Largeur du dessus de 

marche, d'un limon à l'autre, ou du 

limon au mur, 

emmétrage : action d'emmétrer. 



emmétrer : empiler régulièrement des 

matériaux pour chiffrer leur volume. 


emmortaiser : faire entrer un tenon 

dans une mortaise. 


empannon ou emponon : chevron de 

croupe. 

empattement : sail- 
lie des fondations 
ou d'une partie 
inférieure de mur 
sur le plan verti- 
cal de la partie 
supérieure, — Rac- 
cordement latéral d'un branchement sur 
une conduite, 

empature : assemblage bout à bout avec 
tenons ou des pattes, 

emprise : surface occupée par les ter- 
rains incorporés au domaine public et 
sur une partie de laquelle a été ou 
sera construite une route, 

emprunt : excavation faite en dehors 

des emprises du chantier, en vue de se 
procurer les terres ou matériaux desti- 
nés à compléter un remblai. 

émulsifiant : syn. : déflocuiant. 



empattement simple 


émulsion : dispersion sous forme de 

fines gouttelettes d'un liquide dans 
un autre. 


encastrement : liaison solidaire entre 
un élément et la structure dont il fait 
partie, interdisant la rotation de la 
section d'appui. 

enchevaîement : opération d'étalement 

à l'aide d'un chevalement en vue d'une 
reprise en sous-œuvre. 


enchevauchure : recouvrement de pièces 
de bois, tuiles, ardoises, etc. 
enchevêtrer : mettre un chevêtre. — 

Réaliser une trémie. 

enchevêtrure : assemblage pour ménager 
une trémie, de deux solives et d'un che- 
vêtre. 

enclaver : en dehors du sens classique, 
lier une pierre avec d'autres déjà en 
place. — Encastrer une solive ou la 
placer dans l'entaille d'une poutre. 

enclume : en dehors du 

sens classique, outil pour 
tailler l'ardoise, 

enclumeau : petite enclume 
à métaux portative. enclume 

enelumette : enclume [voir ce mot) à 
ardoise. Synonyme de tas de couvreur. 

encoche : entaille ménagée dans les 

dés plates. 

encollage : action d'encoller 

encoïlement : opération de soudure â la 

forge. 

encollure : résultat de l'encolfement. 

encorbellement : construction en saillie 
en dehors du plan d'un mur, et portant 
sur des consoles ou des corbeaux, 
endentement : assemblage de deux pièces 
de bois par une succession de dents, 

enductîon : application d'une substance 
fluide ou fluidifiée sur un support 

— vinylique : tapis obtenu par un mé- 
tier à enduire et composé d'une matière 
plastique à base de chlorure de poîy- 
vinyle plastifié sur une couche de feutre, 
de toile de jute, de liège ou de caout- 
chouc mousse. 

enduisage ‘ application d'un enduit sur 
une surface. 

enduit armé ï enduit ayant reçu une 
armature légère (grillage par exemple). 

— bâtard : enduit réalisé avec un 

mortier bâtard c'est-à-dire dont le 
liant est moitié ciment moitié chaux. 

— brossé : enduit tamponné à la bros- 
se vers la fin de prise pour ôter les 
aspérités. 

— bouchardé : enduit travaillé après 
trois semaines de durcissement ô la 
bouchardé. 

— dressé : enduit tiré à la règle. 

— feutré : enduit dont la surface est 
passée à la taloche munie d'un feutre. 
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enduit frotté ï enduit dont on amène 
la laitance en surface en le frottant 
avec un bouclier. 

— gras : enduit de peintre pour plâ- 
tre (mastic à l'huile et blanc de zinc), 

— garnissant : variété d'enduit du 

bâtiment applicable en forte épaisseur 
utilisé pour dresser certains parements 
de maçonnerie, 

— maigre : enduit de peintre, sur bois 
ou ancien fond à l'huile (blanc de zinc). 

— non repassé : enduit de peintre, passé 
en une seule application pour bouche- 
menf sommaire. 

— repassé : enduit de peintre, passé en 
plusieurs couches pour obtenir une face 
lisse. 

— de surfccage ; composition destinée à 
obtenir un état de surface convenable 
afin de permettre la pose ultérieure d'un 
revêtement. 

— grotte : enduit gratté avec un ou- 
til appelé gratton, 2 à 4 heures après 
sa mise en œuvre. 

— grése eu poncé : enduit de 2 à 6 
jours d'âge poncé à la brique au car- 
rundum, ou à la ponçeuse électrique 
à disque souple. 

— jeté (ou enduit à là truelle): en- 
duit obtenu par jet de mortier à la 
truelle permettant de réaliser un as- 
pect rustique. 

— lavé : enduit recevant quelques 
heures après son application une pro- 
jection d'un jet d'eau suivi d'un pas- 
sage à l'éponge, 

— lissé : enduit dont la finition est 
obtenue par talochage de la dernière 
couche de mortier. 

— * de parement plastique : enduit à 
fonction décorative constitué par un 
mélange d'un polymère et de charges 
minérales avec ou sans pigments; cet 
enduit en général n'assure pas ['étan- 
chéité de la paroi. 

— peigné ou raclé: enduit qui après 
2 à 6 heures est raclé à Tarde d'un 
peigne métallique ou d'une lame de 
marbrier, ou d'une truelle bretellée de 
plâtrier. 

— * poli : sorte d'enduit grésé appelé 
granito, pâli au disque abrasif fin. 


— ravalé : enduit dont la surface est 
travaillée après un durcissement de 
quelques jours, c'est le cas des enduits 
bouchardés, grésés, poncés, polis, ra- 
clés. 

■ — ribbé ou strié : enduit frotté 10 à 
20 minutes après son application avec 
une taloche souple par mouvements 
allongés ou parallèles pour former des 
stries, le ribbage peut aussi se faire 
par mouvements circulaires. 

— taloché : enduit frotté, lorsque le 
mortier est suffisamment sec, a la 
taloche ou au bouclier. 

— tramé i enduit recevant 5 à 20 mi- 
nutes après son application, le passa- 
ge d'un rouleau qui réalise une trame 
qui a un aspect différent suivant 3e 
type de rouleau utilisé (mouchetés, as- 
pect rustique, relief écorce). 

— à la truelle : voir enduit jeté. 

— tyrolien : enduit projeté à l'aide 
d'un appareil appelé tyrolienne. 

enfaîteau : tuile ou pièce de faîtage en 
forme de demi -cylindre, 

enfaîtement : feuille métallique posée à 
cheval sur un faîtage. 

enfaîter : couvrir le faîte. 

enflure : gonflement des plâtres (sal- 
pêtre) , 

en fourche ment : assemblage de chevrons 

sur un faîtage. — Angle solide formé 

par la rencontre des ‘ , " x ^ 

doue II es de voûtes con- 

tiguës. — Voussoir 

placé à l'enfourche- HHf 

ment de deux voûtes, enfourchement 

englué : (peinture, vernis) trop épais, 

engobé : se dit d'un carreau de terre 
cuite recouvert avant cuisson d'une 
couche colorée. 

engraisser : renforcer un filet de tout 
motif décoratif pour lui donner plus 
d'importance, 

engrovure : rainure au-dessus d'un ban- 
deau pour y loger le relief d'un recou- 
vrement métallique. 

enguÊulement : entaille de ('embrève- 
ment pratiqué dans l'arbalétrier d'une 
ferme, pour recevoir le poinçon, 

enhachement : partie de construction 

s'encastrant dans une propriété voisine. 
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enlagure : trou traversant deux pièces 
ou plus et destiné à recevoir une che- 
ville, 

enlever : exécuter rapidement, 
enluminer : colorier en tons vifs. 

enreyure : ensemble horizontal de piè- 
ces de charpente sur lesquelles reposent 
les pièces de charpente de couverture, 
en particulier dans les dômes, croupes, 
etc. 

enrobés bitumineux : mortier ou béton 
hydrocarboné composé de granulats de 
rivière mélangés avec du bitume. 

enrochement : construction de gros blocs 
liés ou non, exécutée sous ['eau afin 
d'asseoir une construction supérieure ou 
de protéger des rives. 

enrocher : faire un enrochement. 


— double : évidement 

sur l'une des 
arêtes d'une 
entaille. JW 

ente : pilastre 
□ u jambe de 
force formant 5 
une légère sail- 
lie sur le nu 
d un mur. ^ mu bois 


supplémentaire 



droite 


Double 
entailles 


enter: Joindre 
et fixer deux 
pièces de bois. 

— Prolonger une 

pièce de bois, une échelle, une perche 
d'échafaudage, etc. 

v 

entonnoir : synonyme de avaloir. m 


enroulement : ornement contourné en 

spirale. 

ensemble (grand) : groupe important 

d'immeubfes d'habitation. 


entraîneur d'oir : adjuvant du béton, 
qui par la formation de bulles d'air, 
facilite, dans certains cas, ta mise en 
oeuvre et évite Ea ségrégation. 


ensemblier : décorateur faisant l'étude 
complète ainsi que l'exécution d'un 
aménagement de local. 

enseuillement : hauteur au-dessus du 

revêtement de sol, d'un seuil de porte 
ou d'un appui de croisée (dans ce der- 
nier cas, Tenseurllement était jadis 
compté non pas à partir du sol, mais 
de un mètre au-dessus du sol). 

ensuïfer : imprégner de suif. 

entable : feuille formant bordure sur les 
parties saillantes d'un entablement 
entablement : bandeau très important 

couronnant une façade soit directement 
sous les combles, 
soit avant le retrait 
du dernier étage 
(at tique). 

entablure : assem- 

blage à mi-bots. 

entaille : évidement dans 
un matériau. 

— o mi -bois, à mi- fer : 

assemblage de deux piè- 
ces ayant chacune les 
mêmes entailles à demi- 
épaisseur. 

— à queue d'd ronde : 

entaille en forme de 
queue d'a ronde (voir ce entablement 
mot), 



entrait : pièce de charpente horizontale 
maintenant l'écartement des arbalé- 
triers. — Pièce horizontale sous un 
cintre, servant à reconstruire une voûte, 

— retroussé: entrait 
qui n'est pas fixé 
à la partie la plus 
basse des arbalétriers 
(voir ferme). 


enfrebaïlleur : arti- 

cle de quincaillerie 
destiné à maintenir 
une porte ou une fenêtre entrouverte, 

entre-cûlonnement : intervalle entre deux 
colonnes, 

entrée d'dïr : orifice ménagé dans les 
parois d'un + local pour permettre l'ad- 
mission d'aîr, 

— d'eau : entrée de canalisation rece- 
vant les eaux de ruissellement, 





entre- 

colon nem en t 


— - de serrure : plaque 

épousant la forme de l'ou- 

fmt- s* 

verture du canon d'une 


serrure et masquant un évi- 

Æ Æ W/, y 

dement non ajusté de la 


porte. 


entrelacs ; ornement composé 

entrée de 

de lignes entrelacées, 

serrure 
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ent 



enfre-pîtostre : par- 

tie de mur entre 
deux pilastres, 
entreprise pilote : en- 
treprise ayant sous 
sa responsabilité la 
coordination des tra- 
vaux de toutes tes 
entreprises concou- 
rant à l'exécution 
d'un ouvrage, 
entretoise : pièce de 
charpente ou de ser- 
rurerie servant à 
raidir et à tiaisonner 
d'autres pièces ion 
dit plutôt f traverse 
en menuiserie K 
entrevous : enduit de 
ves* — Voûtoin enti 



entretoUe 
en fer 


plafond entre soli- 
e solives. 


enture : assemblage de deux pièces de 
bois bout à bout. 


r~ n 

[77 ; 

S r j 

S? 1 

entures 

1 

horizontales l , H j J 

i ; 1 

en tenaille* 

à mi -bois 



entures verticales 


A. A Puisse entaille ; II. A tenon che- 
vronné ; C. À tenons en croix : D. A Dou- 
ble enfou Tellement carré. 


épandage ; méthode de traitement des 
effluents par l'action nitrifiante de la 
terre végétale. 

c pondeuse tsyn. : distributeur de béton) : 
engin automoteur ou dispositif adaptable 
qui, en avançant, répand et répartit 
régulièrement des matériaux solides ou 
pâteux, 

épandoïr : caniveau placé dans la par- 
tie supérieure d'un filtre de fosse sep- 


tique pour répartir les eaux d'écoule- 
ment. 




OfcoMgidw.r 

rçc-gmmjrhji} 




épandage 


épaaneloge : première taille d'un maté- 
riau sur lequel on veut tailler une mou- 
lure 


épannelë ; dégrossi* 

épanneîer ; exécuter Tépannelage. 

épannellement : résultat de l'épanneloge, 
époufrure : éclat d'un bord de pare- 
ment à la suite d'un choc. 


épaulée : travail par petites parties de 
sous-œuvre pour réduire ou supprimer 
les étais. 


époulement : partie enlevée 
sur une pièce de bois ou 
métallique pour forme 1 
tenon ou entaille. — 
Partie latérale d'une mor- 
taise. — Mur de soutè- 
nement d'une voie escar- 
pée. — - Abattement d'un 
des angles de tête d'une 
ardoise. 


Epaul&meni 

v^V 


épau lumen t 


éperon : ouvrage terminé en pointe, en 
dehors d'une construction, pour la soute- 
nir ou la protéger (contre les eaux, etc.) 

épi ; motif décoratif surmontant les 
extrémités de faîtage. — Crochet à 
pointes métalliques surmontant un mur 
ou une clôture pour en empêcher l'es- 
calade — - Assemblage central de che- 
vrons dons un comble pyramidal. — 
Mur bas en maçonnerie, fascine, etc,, 
perpendiculaire à la côte pour régula- 
riser l'ensablement. 


épinçage ; opération finale de la fabri- 
cation des pavés de pierre, 


épi 


est 
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épînce : qualifie un moellon grossière- 
ment taillé. 


épînçoîr ; gros marteau de 
paveur. 

épingle : armature d'effort 
tranchant, 

épistyle : syn. architrave. 

épûxy : résine synthétique* 

éprouvette ; échantillon de 
matériau destiné à être 
soumis à des essais ou des 
analyses, 

épuisement : syn. assèche- 
ment. 

épingle 

épurateur tellurien : caniveau étanche 

rempli de matériaux inertes en mor- 
ceaux, recouverts d'une couche de terre 
végétale où circule l'effluent à épurer 





Mâchefer ou Pierraille 


épurateur tellurien 


épuration : traitement des eaux usées, 
eaux vannes et eaux ménagères, per- 
mettant leur rejet sans risque de pol- 
lution. 

équarri (moellon) : taillé en forme de 
parallélépipède grossier. 

équarrir ; tailler une grume en forme 
de parallélépipède, 

équarrissage : action d'équarrir — Ca- 
ractéristiques dimensionnelles d'une sec- 
tion de bois, données normalement dans 
l'ordre : épaisseur, largeur 

équerrage : consolidation et assemblage 
de pièces de bois par équerres métal- 
liques plates. 

équerre d'arpenteur : appareil permet- 

tant de tracer des perpendiculaires sur 
le terrain, 

— ^ d'ûssembtage : équerre 

métallique plate servant à 
renforcer un assemblage 
en bois (voir équerrage). 

— à coulisse : appareil 
pour mesurer les diamètres 
de cylindres ou les 
aplombs de partîtes convexes courbes. 



équerre 


— (fausse) ; équerre à manche mobile 
permettant de reporter ou de mesurer 
n'importe quel angle, 
équïpotenfiel ; ligne, 
surface ou espace dont 
tous les points ont le 
même potentiel élec- 
trique, 

éruptive (roche): roche 
provenant de la solidification de masses 
fondues. 



fausse-équerre 
nu sauterelle 


escalier à l'anglaise : synonyme d'esca- 
lier à crémaillère. 


escalier à une au deux crémaillères: esca- 
lier dont la moulure de rive du dessus de 
marche se retourne dans le jour de l'es- 
calier ou de chaque côté, sî l'escalier 
est isolé. 


— droit : voir dessin. 

— à échelfe de meunier : escalier peu 
incliné sans ent remarches* 

— encloisorcné : escalier à marches et 
contremarches construit entre deux murs 
ou cloisons. 

— à la française : synonyme d'escalier 
à limons droits. 


— à limon : synonyme d'escalier à li- 
mons droits, 


— à timons droits : esca- 
lier à deux limons paral- 
lèles. 

— à vis : voir dessins. 

escargot: synonyme d'esca- 
lier à vis. 

espace fonctionnel (bureau 

en) : grand plateau ouvert 
sans cloison, facilement 
aménageable au moyen de 
cloisonnettes mobiles. 

espaceur : syn. distancier 
ou cale d'espacement* 

espagnolette : mécanisme 

à tige et bouton permet- 
tant de maintenir fermé 
une croisée ou un châssis, 

essette : marteau spécial 

de couvreur, 

essio : bois de l'ouest 

africain. 



essorage : expulsion de l'excédent 

d'eau d'un béton. 


estocade : appontement sur pieux. 
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cta 


cto 




Poteau 


Palier en setieur 


— Murche* - 
ro/omnantes 


Lumière 


Ba I yitre 


Dessus cfi 


f marche 
Contre-marche 


Hauteur 


Crémaillère 


EndoÉsonné 


/ Npi .Z. 

Ëmnncirenemerit 


à vis à noyau 


a Vis sans noyau 


Foirer de repos 


Marches balancées 
à et adoucies 
m au collet 


Cage d escalier 


I fr^ î 


Collet 


Marche -I 
courbe 
[de départ) 


Noyau évidé 


a la française 
escaliers 


à Quartier tournant 


étage d'attique : éta- 
ge se trouvant au- 
dessus de l'entable- 
ment d'une façade et 
en retrait. 

— carré : étage qui a, 
sur toute sa surface, 
ta même hauteur 
d'étage. 



— lambrissé : étage essctfce 
se trouvant dans les 
combles. 


étai : grosse pièce de 
bois pour soutenir un 
plancher, un mur, un 
édifice. 

étalement : action de 

soutenir au moyen 
d'étals* 

étanche à la tance : 

muni d'une enveloppe 
telle que l'eau projetée 
à la lance, sous n'im- 
porte quel angle et dans 
n'importe quelle dlrec- 
tion, ne puisse pénétrer 
à l'intérieur de cette enveloppe. 



étalement 
de mur 


— à ('immersion : muni d'une enve- 
loppe de protection telle que, l'appa- 
reil étant immergé dans l'eau, aucune 
quantité d'eau ne puisse s'introduire 
à l'intérieur de cette enveloppe* 

— aux poussières : muni d'une enve- 
loppe empêchant l'introduction à l'in- 
térieur des appareils de poussières en 
quantité suffisante pour nuire à leur 
fonctionnement ou à leur isolation* 

— aux vapeurs et aux gaz : muni 

d'une enveloppe telle qu'aucune vapeur 
ou qu'aucun gaz ne puisse pénétrer à 
l'intérieur de cette enveloppe. 

étanchéité : ensemble des dispositifs réa- 
lisés pour éviter la pénétration de liquide 
ou de gaz. Par extension, nom donné à 
certains produits employés pour la réali- 
sation de l'étanchéité des terrasses, cu- 
velages, etc* 

— f garniture û') : cordon et bande de 

matières élastiques ou plastiques utilisés 
pour assurer l'étanchéité des joints, à 
l'eau, à l'air et aux poussières, 
étanehemenf : aveuglement d'une voie 

d'eau. — Action d'étancher * — - Résul- 
tat de cette oction* 


cta 
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ext 



étancher : aveugler une voie d'eau. — 
Rendre étanche ou couvrir d'un revê- 
tement ou d'une couche étanche, 
étançon : étai incliné. 


étançonnement : action d'étançonner — 
Ensemble de deux étançons. 

éfançonraer : soutenir par des étançons 
étîage : plus bas niveau des eaux, 
étirage : opération qui consiste à di- 
minuer la section et augmenter la lon- 
gueur d'un profil métallique. 

étoile : connexion en parallèle en un 
point de trois enroulements d'un système 
triphasé. 

étoquiau ; pièce d'assemblage, dans 
une serrure servant à relier te palâtre 
à la cloison et à maintenir l'écarle- 
ment du palâtre et du foncet. 

étrési lion : petit étal 
oblique servant à 
tenir écartés des 
étais proprement dits. 

— Petites pièces 
de bols introduites 
de force entre les 
solives d'un plancher 
pour éviter leur 
gauchîssoge ou pour 
rendre le plancher 
plus rigide, 
étrésîflonnement : action de placer des 
étrési lions* 


a 


ï 

1 

ri 




Tl 



L 

tl 



1 




n 



l . 

LJ l 

□ 


étréeîllpn 




étrésiïlanncr : soutenir, 

caler avec des trésil- 
lons. 

étrier : pièce métallE- 

que en forme d'étrier 
servant à soutenir une 
poutre. 

— armature en acier 
ceinturant les barres 
principales d'une cou- 
tre ou d'un poteau en 
béton armé, 
étuvage: traitement par 
chauffage en atmos- 
phère humide du béton 
afin d'en accélérer la 
prise. 



Euvilîe : carrière de pierre de taille dure 
(voir pierre de taille). 

ève : rainure d'une pièce mobile par 
translation, servant au guidage de cette 
pièce au travers d'une paroi mince mu- 
nie de l'ouverture correspondante (qui 
porte également le nom d'ève). 

évent : trou permettant l'évacuation 

de l'air lors de l'injection d'un coulis. 

éventail (ouvrage en) : ouvrage dont 

les différentes parties partant d'un 
même point central vont en s'écartant 

— (parquet en) : voir ouvrage en éven- 
tai!. 

— (imposte en) : imposte de croi- 

sée cintrée en élévation et dont tes petits 
bois vont en divergeant à partir du 
centre du cintre. 

éventai lier : réunir deux parties d'échelle 
double ou assembler deux échelles sim- 
ples en forme d'éventail 

évidement ; opération qui consiste à 
abattre de ta pierre en maintenant deux 
faces. 

évino : bols du Gabon et du Moyen 

Congo dont la couleur varie du blanc 
grisâtre au gris brunâtre. 

excavateur : machine effectuant à la 
fols la fouille et le chargement des 
terres en camion ou en péniche* 

excavation : terrassement en fouille. 



excentré (effort) : effort ne s'appli- 
quant pas au centre de gravité de la 
section sollicitée* 

exsudation : synonyme de ressuage. 

extensomètre : appareil permettant de 

suivre les déformations de matériaux sou- 
mis a des contraintes, au moyen des va- 



ext 
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notions de résistance 
d'un conducteur élec- 
trique. — Synony- 
me de straîn gauge. 

extrados : partie su- 
périeure d'une voûte, 
d'un arc, d'une 
plate-bande, etc. 


Extrada* 



extradasse (arc, voûte) : arc ou voûte 
ayant des claveaux taillés régulière- 
ment sur l'extrados et ne se mêlant 
pas aux assises environnantes. 


extrudable : pouvant être extrudé. 


extradé d'étanchéité (profilé) : entité de 
section préformée, répondant à un rôle 
précis, et fixée entre des éléments, selon 
un système approprié. 

extrusion : opération consistant à obte- 
nir, au moyen d'une machine spéciale 
appelée extrudeuse ou boudineuse, un 
profil de section donnée, en forçant un 
mélange cru à travers une filière de 
forme appropriée. — * Synonyme boudi- 
nage. 

exutoire : conduit permettant l'élimi- 
nation de l'eau. 




façade légère : façade réalisée à partir 
de matériaux tels que les métaux, les 
produits verriers, ligneux, fibreux, plas- 
tiques, dont le poids au m 2 est très 
faible, portée ou soutenue par le reste du 
bâtiment dans la stabilité duquel elle ne 
peut pratiquement pas intervenir. 

— panneau : façade légère placée entre 
planchers. 

— respirante : façade non ventilée dont 
la paroi extérieure est perméable à la 
vapeur d'eau. 

— rideau : façade légère placée entière- 
ment devant les planchers, 

— semi-rideau ; façade légère en plu- 
sieurs parties ne passant pas toutes de- 
vant les planchers, 

— ventilée : façade comportant une lame 
d'air ouverte sur l'ambiance extérieure, 
façonnage ; synonyme de épinçage, 
faïençage ; petites craquelures apparais- 
sant à la surface d'une peinture ou 
d'un enduit. 

faille : fracture d'une couche géolo- 
gique, 

faîtage : pièce de 

charpente reliant 
l'angle supérieur des 
fermes. — Ensemble 
de la partie supé- 
rieure du comble, 

— Tuile ou bande 
métallique concave couvrant le faîtage, 
faîte : partie supérieure d'un bâtiment. 

faîteau : motif décoratif en terre cuite, 
métal, etc., placé aux extrémités d'un 
faîtage. 

faîtière (ad],) : placé en faîte (tuile 
faîtière, lucarne faîtière, etc.). ■ — 
(Subs.) : synonyme de tuile faîtière, 
fana! ; feu de position placé à un en- 
droit dangereux en mer, sur les côtes 
ou dans les ports, 

fantôme : dessin par dépôt de pous- 
sière ou altération d'une structure 
sous-jacente dû à la différence de 
conductivité thermique des matériaux 
qui la composent. 

fanton : tringle de fer carré servant à 
armer les plâtres, 
fordier : synonyme de binard, 
farinage : éclaircissement de 3a teinte 
des peintures avec perte de brillant, 
farine : agrégat extrêmement fin 




ÏE 


i T T r î T i T -r 


■ ■ I 

faîtage 


(finesse rappelant celle de la farine). 


fascine : fagot de Terre vég^toie 
branchages utilisé 
pour combler des 
fossés ou blinder 
des parois de fouil- 
les ou de terras- 
sements provisoires. 

fatigue du mé- 
tal ; modification 
de la structure 

du métal à la suite d'efforts répétés 
ou exagérés. 



Terrain 

coutonï 

Forints 


fascine 


fousse-ûirc : remplissage entre les 

solives du plancher sur lequel on 
réalise Taire proprement dite, 
fausse-alette : pied-droit en arrière- 

corps supportant une arcade ou une 
plate-bande. 


fausse -arcade : imitation d'une arcade 

en pierre. 


fausse- coupe : coupe provisoire ou anor- 
male ou extérieure, dissimulant une 
coupe intérieure cachée; exemple de 
fousse-coupe au sens de coupe anormale 
coupe de claveau dont les joints ne 
sont pas perpendiculaires à la douelle, 
fausse-crémaîllère : crémaillère appliquée 
contre la paroi de la cage d'escalier 


fausse-équerre : voir équerre (fausse). 


fausse-foïence : imitation peinte de can 
reaux de faïence. 


fausse-gorge : pièce utilisée dans cer- 
taines serrures. 

fausse-moulure : imitation peinte de 

moulure. 


fousse-nervure : nervure n'ayant qu'un 

rôle de décoration ou de couvre-joint 
et non de soutien d'un plancher ou 
d'une voûte, 

feusse-porte : porte non ouvrante imitée 
en peinture, ou petite porte d'usage 
très exceptionnel. 

faux-albatre : pierre sulfatée (désigna- 
tion scientifique : alabastrite), ana- 

logue d'aspect au marbre blanc (al- 
bâtre) . 

faux aplomb : se dit d'un ouvrage 

théoriquement vertical et qui en fait 
présente un léger fruit. 

faux-ottîque : petit aftique très sim- 

ple et sans ornement, placé au-dessus 
d'un entablement. 
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fou 


fen 


faux-bois : imitation peinte de bois, 

faux-chevetre : pièce de même section 
que tes chevet res allant d'un chevêtre 
à un mur ou à une solive d'enche- 
vêtrure, 

foux-comble ; partie au-dessus ^ du 
faux-plancher dans un comble brisé. 

faux-entrait ; pièce de charpente main- 
tenant l'écartement de deux arbalé- 
triers à une hauteur permettant te pas- 
sage normal au-dessous et supportant, 
s'il y a lieu, les solives d'un faux- 
plancher. 

faux- jour : petite fenêtre éclairant 

très peu. 

faux- liais : doublage de renforcement 

sous une dalle en pierre de taille, 
marbre, etc. 

faux-limon : pièce de bois ou métal- 
lique placée contre le mur, pour rece- 
voir et supporter les marches non en- 
castrées dans la maçonnerie. 


faux-niveau : toute partie qui n'est pas 
de niveau, 

faux-pieu : prolongation d'un pieu in- 
suffisamment long. 

faux-plafond ; plafond exécuté nette- 
ment au-dessous du plancher, pour 
réduire la hauteur sous plafond, mas- 
quer la sous-face du plancher, ou mas- 
quer des canalisations sous-plancher, 

faux-plancher : plancher léger ne 

devant supporter aucune charge. 

faux-ton : teinte indécise. 

feeder : canalisation d'alimentation. 

feldspath : constituant de roche (granit, 
porphyre, etc.), cristal tisé et générale- 
ment blanc. 

femelle (adjj ; ayant une forme évasée 
recevant par pénétration un about mâle. 

tendis : ardoise dont la largeur est de 
6 à S cm et dont Sa hauteur est égale 
à trois pureaux et demi, 


taux-marbre : imitation peinte de mar- 
bre. 


fenestration : disposition de l'ensemble 
des fenêtres d'un édifice. 



à la Français** à l'Anglaise 


Pivotante 


à Guillotine 


Coulissante 


„lYlYf y - 


en Accordéon 


! 

i- 



s 






* 



à h Canadienne 


j#* 

1 



à rAuttroliffm* 


fenêtres 


fen 
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feu 


fenêtre : voir australienne, basculante, 

canadienne, coulissante, française, à 
guillotine, italienne, pivotante, à souf- 
flet. 

fente (bois de) : bois que l'on fend 
pour la confection de lattes, 

fen ton : fer carré posé sur supports 

servant à ['armature d'ouvrages en 
plâtre ou analogues. 

fer-blanc : voir blanc. 

fer à cheval : pente douce de jardin en 
forme de demi-cercle analogue à celle 
de l'escalier en fer à cheval. 

— (escalier en) : escalier à deux ram- 
pes en quart ou tiers de cercle, l'en- 
semble ayant une forme voisine du fer 
□ cheval. 




joints 


fer de 
rabot 


for à joints : outil servant à lisser les 
joints (vrais ou faux) en creux. 

— de rabat, de varlope, etc. : pièce 
métallique taillée en biseau qui rabote 
le bois. 

ferme : assemblage de pièces de bois 

ou métalliques triangulées placées de 
distance en distance pour porter le 
faîte et les chevrons. 



— américaine : voir figure. 

— anglaise : voir figure, 

— belge : voir figure. 

ferme à contre-fiche : voir figure. 
’ — double : voir figure. 


— en écharpes ; voir figure. 

— à entrait brisé ; voir figure. 

— à entrait retroussé : voir figure, 

— à lanterneau : voir figure. 

— à la mansard : voir figure. 

— polonceau : voir figure. 

— shed : voir figure, 

ferme-imposte : dispositif permettant de 
manœuvrer à distance les impostes. 

ferme-porte : appareil de fermeture auto- 
matique de porte. 

fermoir : gros ciseau servant à faire des 
pesées sur les rives des frises de parquet 
pour les faire joindre avant de les 
douer sur les lambourdes. 

ferrage : opération consistant à poser sur 
la porte tes différents organes métal- 
liques servant à son fonctionnement. 

ferrai I loge : ensemble des armatures en 
fer dons Se béton armé, — Fabrication 
des armatures, — Mise en place des 
armatures dans le coffrage, avant bé- 
tonnage. Désigne aussi le dessin, ou 
la préparation des armatures d'un élé- 
ment ou d'une structure en béton 
armé. 

ferrailleur : ouvrier spécialisé^ dans le 
façonnage des armatures de béton armé* 

ferrocimenf : obtenu par projection de 
mortier sur grillage 

feuil : mince épaisseur de matière, ho- 
mogène ou non, appliquée sur la sur- 
face d'un objet et y adhérant aussi 
fortement que possible, 


feuillet : (néologisme) 

une des « f e u i 1 1 e s $ 
d'une paroi, à un ou 
plusieurs vides d'air, 

OU Constituée de feuil- Premier 
les de matériaux pla- feuillet 
cées les unes contre 
les autres. 



feuillet 


feuillet 


feuillure : entaille à 

deux pans perpen- 
diculaires servant à 
recevoir le bord d'une 
pièce, 

feutre bitumeux : feuillure 

support à base de 
chiffon ou de carton imprégné de bi~ 
fume mou en usine. 



FER MES 



Fou x -corn b le .1 

j 


ferme 

à la mansard 



ferme 

à entrait retroussé 


Faux -comble 



ferme 

à contre fiche 




| [ 

i 1 

Lanterne de serrage 


Tirant 


Lanterne 


Asse/nbtage 


ferme mixte à la polonceau 



ferme 

à entrait brisé 



ferme 

américaine 



ferme 
don b le 


ferme 

avec 

lanterneau 


ferme 

anglaisée 


X, 


ferme 

en 

shed 


ferme 
en 

écharpes 


ferme 

belge 


feu 
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fin 


feutre jardin : feutre placé sur rétan- j 
chéité des terrasses jardins pour éviter 
la perforation, par les racines. 

fibragglo î béton dont l'agrégat est 
constitué de fibres de bois* 

fibre torse : défaut dans le bois résul- 
tant de la déformation de l'arbre 
jeune (vent, etc J. 

fibre-ciment (marque commerciale) ; ! 
utiliser amiante-ciment. 

fichage : action de ficher les joints* 

fiche ; outil de fichage. — Sorte de 
cheville enfoncée en force dans un 
assemblage pour empêcher le desserrage 
du tenon* — Tige d'axe de charnière 

— chanteau : 

fiche employée 
oour le ferrage 

des croisées et fiche à dents 
des portes de 

placards, ayant une lame dont la hau- 
teur est la moitié de celle du noeud. 

— à nœuds : pièce métallique mâle 

enfoncée en force dans une pièce fe- 
melle pour réaliser une jonction élec- 
trique* 

ficher : refouler du sable entre les 

pavés jusqu'à refus, au moyen d'une 
lame de fer ou d'un jet d'eau, 

fil : cossure ou fissure dans la pierre. 

fil d'eau : cote de la génératrice infé- 
rieure d'une canalisation. 

filage : action de peindre des filets* 

filandre : tache opaque formée dans 

le verre par des matières insuffisam- 
ment vitrifiées. 

filasse ; mélange de fibres utilisé pour 
armer le staff, augmenter l'étan- 

chéité des joints usés de tubes, etc* 

filée : bande de carreaux mis bout à 
bout dans un carrleage. 

filer : peindre des filets. - — (Pour te 
verre) : se casser exactement sous le 

trait de diamant. 

filet : (outre les sens classiques), ligne 
peinte* — Grosse poutre de bols, béton 
armé, acier, etc,, répartissent les 

charges sur deux piédroits (s'emploie 

au lieu du terme de 4 linteau * lorsque 
l'ouverture est grande). — Solin de 
plâtre ou mortier placé le long des 
murs pour sceller le dernier rang d'ar- 
doises ou tuiles, 

— sec : filet de peinture très mince. 


ftlefeur : ouvrier peintre spécialisé dans 
l'exécution des filets* 

filière : outil servant au filetage. 





filières 

fitler : agrégat, généralement fin, uti- 
lisé par économie ou pour modifier les 
propriétés de certains matériaux : bétons 
magnésiens, matières plastiques, etc, 

fi Iférîsa tion : action de fillérîser. 
fillériser : ajouter un fil 1er, 

film : mince couche d'une matière don- 
née déposée sur un support. Utiliser de 
préférence feu il. 

fiîmogrcphe : appareil appliquant des 

films de peinture d'épaisseur connue et 
constante. Synonyme d'appareil à pel- 
licules 

filtre: appareil destiné à retenir les 
corps en suspension dans un liquide, 
ou les poussières en suspension dans 
un gaz, — Appareil destiné à purifier 
l'eau potable* 

— bactérien : élément épurateur per- 
mettant l'oxyda tion des effluents par 
traversée verticale de matériaux po- 
reux* 

fines : granulat constitué d'éléments de 
très petites dimensions, utilisé comme 
charge de remplissage pour augmenter 
la compacité d'un béton, d'un sol, etc. 



Un 
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finisseur : machine pour route béton- 

née qui, ou moyen d'un lissoir arrière, 
donne un dernier fini à lo dallé. 

finette : pointe à donnas, très courte. 

fissuromctre : appareil utilisé en étan- 
chéité afin de repérer t'élongation pour 
laquelle une matière bitumineuse se fis- 
sure et mesurer l'effort correspondant. 


fixe- tubes : appareil utilisé pour immo- 
biliser un assemblage de tubes durant 
l'exécution d'une soudure. 

fïache : partie d'aubier 
i éventuellement détachée) 
sur une pièce de bols équar- 
rie. — Légère déformation 
ou formation en cuvette 
d'une surface horizontale. 

fl adieux (bois) : bois pré- 

sentant des parties d'aubier 
ou des vides qui font qu'il ne peut être 
équarri sans perte. 

flambcmcnt ou flambage : fléchissement 
brusque latéral d'une colonne sous charge 
axiale, d'une poutre sous charge trans- 
versale. 




llllllll! 


flache 


ffatting : application d'un vernis mai- 
gre et pâle sur un fond, avant d'exécuter 
la couche définitive. 

fléau de persienne : 

appareil comprenant 
une tringle mobile 
montée sur une pla- 
tine et munie d'un 
bouton à patère. 



fléau de 
persieune 


— de porte : barre métallique placée 
en butée derrière une porte. 

flèche : en dehors du sens classique, 

déplacement vertical maximum d'une 
pièce normalement horizontale sous 
l'influence de charges, — Comble pyra- 
midal ou conique, à angle ou sommet 
faible. 


Heur : élément impalpable d'un fi lier. 
— de plâtre : poussière de plâtre résul- 
tant d'un tamisage extrêmement fin 
(plus fin que le plâtre au sas) et ser- 
vant à boucher les petits trous, 
fleuret : outil d'attaque du marteau 
pneumatique. 

flexible : dispositif de transmission 

souple. 


flexion simple t sollicitation d'une sec- 
tion soumise à un moment fléchissant 
et à un effort tranchant, l'effort nor- 
mal étant nuL 


flipot : petite pièce de bois rapportée, 
servant à cacher un défaut tel que 
joint écarté par le retrait du bois, 

flocage : procédé d'insonorisation et 

d'isolement consistant à recouvrir une 
paroi d'une couche de textiles naturels 
ou artificiels projetés au pistolet, en 
mélange avec une colle ou un liant. 

floculation : rupture d'équilibre d'une 

solution colloïdale, sous l'influence d'un 
flocuîant, au cours de laquelle le col- 
loïde se sépare de son solvant sous 
forme de <* flocons », 

flottage : assemblage en retrait d'une 
pièce de bois, avec une coupe s'oppo- 
sant à l'infittratîon de l'eau. 

flotté (adj J : assemblé par flottage, 

flotteur de chasse d'eau : organe creux 
qui, mû par un système de tirage, déter- 
mine la chasse d'eau dans une cuvette 
de W.C, 

fïouro mètre : appareil servant à essayer 
la finesse des ciments en séparant leurs 
différentes fractions par un courant 
d'air ascendant. 

f luage : allongement, raccourcisse- 

ment ou écoulement, d'une substance 
visqueuse ou plastique soumise à 
une force. 

fluatation : durcissement superficiel des 
calcaires tendres par l'utilisation de cer- 
tains fluosilicates solubles. 

fluide CGloporteur : fluide qui permet 
la transmission de la chaleur d'un 
point à un autre, 

fluidifiant ■ produit employé pour modi- 
fier les qualités de consistance d'un 
asphalte ou d'un bitume, 
fl uîdî mètre : appareil servant à mesurer 
ou contrôler lo fluidité des peintures, 
vernis, etc, 

fluidité (d'un béton) : contraire de con- 
sistance, 

fluorescence (lampe à) ; lampe à 
décharge dont l'enveloppe a été recou- 
verte de matières fluorescentes qui 
modifient la couleur de la lumière don- 
née par la décharge. 

fluorescent (tube) : lampe à fluo- 

rescence en forme de tube, 
fluorine : fluorure de calcium, 

Huxage : opération consistant à ajouter 
une huile au bitume, 

fïuxer : ajouter à l'asphalte une huile 
spéciale. 



FONDATIONS 

1. Fondations en terrains accessible* à sec 



c) Sur terrain solide situé 
à gronde profondeur 



b) Sur roche tendre 
Ou terre dure 



d) Par élargissements ascendants 


Il Fondations soui l'eau Sut terrains 
accessibles à l'aids d épuisements 



--..JW,.. çj rynuurtuM au 

o] Fondation sur béton calfaté à lo partie supé- enrochements 

immergé rjeür * 




d) Fondation sur 
cuisson immergé 







d) Fondation sur béton 
avec pilotis 


III, Fondations sur pieu* 

Coupe 



b) fondation sur piliers 


ÜJ 





foi 
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foisonnement : ocfïon de foisonner, — 
Résultat de cette action, 
foisonner : gonfler, augmenter de vo- 

lume, 

foliot : pièce intérieure d'un bec de 
cane composée d'un levier à deux bran* 
ches articulées agissant sur le pêne, 

fonçage : action de creuser - d'enfon- 
cer, 

foncer : teinter plus sombre. 



fondu : raccordement progressif entre 

teintes avec décroissement progressif 
d'intensité d'une teinte 

fongicide : substance servant à empêcher 
le développement des moisissures. 

forage r creusement d'un puits ou d'un 
trou, 

force portante : limite supérieure de 
l'effort que l'on peut appliquer à un 

pieu. 

forée (clef) : clef dont lo tige est creu- 
sée pour recevoir une broche fixée dans 
le trou de la serrure. 

foret : instrument en acier servant à 
percer des trous dans certains maté- 
riaux. 



fonce t : plaque métallique mobile fer- 
mant le trou de serrure, 
foneure ; habillage en général métal- 
lique du chéneau. 

fond : partie verticale du foyer d'une 
cheminée ados- 
sée au mur. 


fondant : syno- 

nyme de fluidi- 
fiant. 


Fondations : voir 
tableau. 


fondre: en 

dehors des sens 
classiques, mé- 
langer plusieurs 
teintes de pein- 
ture 


fondation 

sur caisson perdu 


forfait : prix fixé à l'avance pour exé- 
cuter un travail bien déterminé, 

forme : couche de béton, mâchefer, 

sable, gravillon, etc., réalisée sur le 
sol et dont la face supérieure est 
horizontale ou possède une forme 
donnée. 

— à noyaux ; outil de forme concave 
servant à forger un noyau de volute. 

— de radoub : syn. de cale de radoub. 

formeref (arc) : voir arc formeret. 

fosse d'aisance : réservoir souterrair 

recueillant les écoulements de W.-C. et 
nécessitant une vidange périodique. 
Système à proscrire. 


Evacuation de l'air vicié au dessus du toit 



fosse septique 


fos 
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fro 


fosse septique : réservoir souterrain re- 
cueillant les écoulements de W.-C. 
et asssurant une purification par 
action bactérienne, permettant de re- 
jeter les eaux à l'égout ou en puisard. 

fouille : action de creuser dans un 

terrain, — Résultat de cette action. 

— en déblai : si elle est au-dessus 

du niveau du sol. 

— en excavation : si elle est au-des- 
sous du niveau du sol. 

fouille de puits : si la fouille a une pro- 
fondeur de plus de deux fois la plus 
grande dimension en plan, sauf si cette 
dernière a moins de deux mètres, cas 
auquel il suffit que la profondeur ait 
plus de deux mètres. 

— en tasseau : fouille exécutée par 

petites parties, dans les reprises en 
sous-œuvre, 

— en tranchée ou en rigole : fouille qui 
n'a pas plus de deux mètres environ de 
largeur au fond. 

fouillât : synonyme de foliot. 

fouir ; (terme rare) creuser une fouille. 

foulée (ligne de) : ligne située à 0,50 m 
de la rampe d'un escalier. 

fourneau : logement exécuté à Tinté- 
rieur d'une roche pour y placer un 
explosif. — Construction ou appareil 
où brûle un combustible, 

— de construction : tout appareil de 

cuisson ou chauffage enrobé de maçon- 
nerie. 

fourpan : synonyme de foliot. 

fourreau : tube enrobant un autre tube 
ou une pièce cylindrique ou des fils, 
pour les protéger, faciliter la dilata- 
tion, etc. 

fourrer : garnir de matériau un espace 
vide (ex, : garnir de plâtre le dessous 
des tuiles faîtières), 

fourrure ; pièce rapportée, permettant 
de compléter localement une épaisseur, 
pour que d'autres pièces prennent ap- 
pui. 


fro mire : bois de menuiserie 

de l'ouest africain. 

fronc ( matériau ) : assez dur 
ou se tenant bien, ou d'un 
ton soutenu. 

française (fenêtre à lo) : 

fenêtre à un ou deux van- 
taux ouvrant vers T intérieur 
par rotation autour d'un oxe 
vertical situé le long d'un 
montant de rive, 

fréon : (marque) fluide frigo- 
rigène organique fluoré (il y 
a plusieurs fréons repérés par 

des nombres) . 

frettage : procédé destiné à 
empêcher le gonflement du 
béton et à en accroître la 
résistance en enrobant, gu- frettage 

tour d'une pièce de béton pieu 

comprimé, une frette, fretté 

frette : anneau ou spirale, généralement 
en acier, destiné à empêcher la pièce 
qu'il ceint (poteau, tuyau, 
etc.) de se fendre longitu- 
dinalement (1). — Moulure 
en zig-zag (2). 

fretter : munir d'une frette 

il). 

frigo rie : unité de froid. 

frigorrgène (fluide) : fluide servant à la 
production de froid dons les appareils fri- 
gorifiques, 

fripe : vernis qui refuse de s'étendre et 
qui se contracte, 

frisage : petites ondulations de pein- 
ture, 

frise : partie d'entablement entre archi- 
trave et corniche. — Lame de parquet 
rabotée et rainée, de 8 à 12 cm de 
large. 

frisette : lame de parquet rabotée et 
rainée, de 6,5 à 8 cm de large, 

- — (double) : lame de parquet rabo- 

tée et rainée de 4,5 à 6,5 cm de large. 

frittage : agglomération de matériaux 
fins sous l'effet de la chaleur. 

fromager : bois répandu dans les régions 
tropicales d'Amérique et d'Afrique, de 
couleur blanc jaunâtre. 

fronteau : petit fronton surmontant 

une porte. 





fro 
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frottement négatif ; phénomène de 
surcharge par frottement d'un pieu, 
d'un puits, d'une paroi, par l'effet du 
tassement du terrain. 

frottis : couche de peinture la plus 

mince possible. 

frotture : plate sur une pièce de bois, 
à la suite d'un choc. 

fruit : écart de la face d'un mur à la 
verticale (sauf si le mur est en sur- 
plomb, on dit, alors, «contre-fruit»). 

fuchsine : colorant synthétique dérivé de 

l'aniline. 


fuligineux ; gris sombre. 



fumivore : ayant la propriété d'éliminer 
ou de retenir les particules solides des 
fumées. 


furet : tige métallique flexible utilisée 
au dégorgement des canalisations. 



furet furet 


fuschine : (orthographe incorrecte). Voir 
fuchsine, 

fusée : défaut de peinture 

allongé dû à une particule 
solide (peinture mal tamisée). 

fuser : (pour une peinture) 

couler hors de l'emplacement 
où elle a été fixée, 

fusible : coupe-circuit fonction- 
nant par fusion de fil métal- 
lique. 

fût : tronc d'une colonne. 

futée : bâton de mastic formé pour 

garnir une feuillure ou une fente. 




G 



gabarit : planche, tôle, arc en bois ou 
métal, etc,, formé ou découpé suivant 
un profil et ser- 
vant soit à dé- 
couper ce profil 

dans une autre •-••% s Rfcgie 

oièce, soit à 
contrôler le pas- 
sage de pièces, gabarit de taluteur 
de wagons, etc 

gabbro : roche éruptive grenue à mi- 
néraux colorés et de forte densité. 

gabier : ouvrier préposé au coulage du 
béton dans le tube de fonçage des 
pieux. 

gabion : carcasse en fils métalliques 
remplie de cailloux et utilisée pour 
constituer des murs de protection. 


gable (mot ancien, employé en Nor- 
mandie surtout) ; fronton triangulaire, 
pignon. 


gabîet : petit gable. 

gâche : pièce métallique 
destinée à recevoir le 
pêne d'une serrure, d'un 
verrou, d'une targette. — 
Collier en métal servant 
□ soutenir une canalisa- 
tion. 



gâcher : délayer du plâtre, 
du mortier. 


gâche 


gâchette : petite pièce sous le pêne 
d'une serrure servant d'arrêt à chaque 
tour de clé. 


gâcheur : ouvrier qui gâche le mortier 
ou le plâtre. — 

Chef de chantier 
de charpente* — 

Récipient servant 
au gâchage en 
petite quantité de 
mortier, plâtre, gâcheur 
etc. (On dit géné- 
ralement «gâcheur en tôle»,) 

gaïoc : bois dur, employé pour faire 

des roulettes, des galets. 

gaine : enveloppe de canalisations. — 
Conduit cf air (préférer le mot «con- 
duit» à celui de * gaine » dans ce 
sens)* 



gaine technique ï espace spécialisé 
dans une construction où sont rassem- 
blées les colonnes verticales d'alimen- 
tation ou d'évacuation (eau, gaz, élec- 
tricité, téléphone, eaux usées, eaux 
vannes). 

gaize : roche argileuse, dure, agglomé- 
rée par de la silice à l'état gélatineux. 

galandage : cloison légère mince (/ à 
10 cm) avec montants en bois ou 

métalliques et remplissage en plâtre, bri- 
ques sous chape sur champ, 
etc. 

galerie : balcon couvert ou 
passage souterrain reliant 
deux bâtiments. — Cani- 
veau souterrain couvert, de 
dimensions suffisantes, pour 
permettre le passage d'un ealandaee 
homme, & 

galerie technique : galerie horizontale 
où sont rassemblées les différentes ca- 
nalisations d'alimentation ou d'évacua- 
tion d'une construction, 

galetas : logement construit sous les 

combles. 

galipot : mélange à base de goudron 
utilisé pour la protection du bois. 

galvanisation : protection contre la 

corrosion, d'une pièce métallique, par 
une couche de zinc. 

gangue : dépôt de matière stérile sur 
un ouvrage ou un objet. 

garçon (mot régional) ; aide de l'ou- 
vrier spécialisé (on dit «garçon- 
maçon » « garçon-plombier », etc.)* 

— de relais ; manoeuvre utilisé pour 
n'importe quel travail sur un chantier, 
et le plus souvent en surnombre. 

garde-corps : synonyme de garde-fou. 

garde-d'eou : isolation hydraulique ob- 
tenue par le volume d'eau contenu dans 
un siphon (voir siphon). 

garde- fou : balustrade, mur, barre à 

niveau des mains servant à protéger 
contre la chute dans un vide, 
garde au geî ï distance séparant le ter- 
rain naturel, de la base d'une fonda- 
tion, pour que celle-ci soit toujours à 
l'abri du gel. 
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garde-gravois ; planche placée en partie 
basse de comble pour éviter, lors de 
l'exécution des travaux, la chute de 
gravais, 

gardes de serrure : pièce s'opposant, 

dans une serrure, au passage de tout 
autre clef que celle faite spécialement 
pour elle. 

garde -verre ; treillage placé devant un 
châssis vitré pour le protéger, 
gare d'évitement : bassin réservé au 

long d'un canal étroit pour garer pro- 
visoirement et permettre un ^ dépasse- 
ment ou un croisement de péniches. 

gargouille : canalisation horizontale de 
rejet des eaux pluviales, soit en bas 
d'un comble et rejetant les eaux au 
loin par un motif architectural très 
saillant (chimère), soit au pied a une 
descente sous le trottoir pour rejoindre 
le caniveau. 

garnis: en dehors du sens classique, 
morceaux de rocaille, moellon, brique, 
etc,, servant d'agrégat de garnissage. ^ 
garnissage : forte épaisseur de garnis 

et mortier, en complément d'une maçon- 
nerie de gros œuvre, pour atteindre le 
parement recherché. 

gorniture d’étonchéité : cordon ou bonde 
de matières élastiques ou plastiques uti- 
lisé pour assurer l'étanchéite des |Oints 
à l'air ou à l'eau. 

garnitures (de serrure) : pièces de révo- 
lution autour de la broche, fixées au 
palatre ou au foncet et ouvertes pour 
permettre l'introduction du panneton. 

garrot : morceau de bois qui passe dans 
les cordes d'une scie et servant a Ses 
tendre. 

gauche Eadj.ï : déformé, non plan. 

gauchis : courbure d'une feuille ou d'une 
plaque normalement plane, 

gazoduc ; canalisation très longue 
transportant du gaz. 
géïif (adp : éclatant ou se fissurant 
facilement sous l'action du gel. 

gélivité ; défaut des motériaux géltfs, 
gélivure : fente ou fissure due au gel. 

géminé (adj.) : qualifie les arcs, bois, 
colonnes, etc., groupés deux par deux. 

gemmé (adj.) : synonyme de géminé, 
générateur de chaleur : appareil pro- 

ducteur de chaleur. 


genouillère i bras mobile alimentant un 
appareil d'éclairage (la , genouillère 
peut être simple, double, triple). 

géométra! : dessin indiquant les hau- 
teurs, les largeurs et les profondeurs 
d'un édifice. 

géothermie : étude des phénomènes 

thermiques dont le globe terrestre est 
le siège. 

gerces : crevasses très nombreuses et 
peu profondes à la surface du bois et 
perpendiculaires aux fibres, 

gerçure : petite crevasse se produisant 
sur les peintures, les vernis gras ou 
les enduits, 

gîgoullle : badigeon de blanc gélati- 

neux mélangé avec un peu d'huile de 
lin crue. 

gilscmite : bitume naturel très dur, 

d'origine américaine. 

girafe : wagonnet utilisé dans les tra- 
vaux de terrassement et dont la benne 
se déverse por basculement latéral. 

giron : emplacement où le pied se pose 
sur la marche, fixé pour les 
mesures, dans l'axe de l'esca- 
lier si îa largeur de ce der- 
nier est inférieure à 1 m et 
à 0,5 m du limon dans le 
cas "contraire. 

giron né (adj.) : trapézoïdal 
(se dit des tuiles et ardoises 
spéciales pour combles pyra- 
midaux). 

gitage : ensemble des éléments suppor- 
tant un plancher, 
gîte : syn, support de plancher. 

glace : vitre ayant subi un travail mé- 
canique complémentaire destiné à dres- 
ser ses deux faces pour les rendre planes 
et parallèles. 

glacer : couvrir d'un glacis. 

glacis : pente très régulière et très 

uniforme (gazon, enduit, plâtre, etcJ 
selon la situation. — Peinture à l'huile 
très peu chargée de pigment, donnant 
un film transparent. 

glaise : argile plastique, compacte et 

imperméable. 

gland : ornement architectural en forme 
de gland, 

glisse-main : synonyme de main cou- 

rante. 



giron né 
(tuile 
plate) 
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gneiss : roche analogue au granit, se 
présentant en éléments stratifiés. 

gnomon : aiguille de cadran solaire. 

go : bois d'Indochine, brun clair à brun 

jaunâtre. 

gobai n : élément triangulaire qui ter- 
mine l'extrémité d'une travée dans te 
parquet de point de Hongrie. 

gobelet : anneau en fer ou bout de tube 
sur lequel tous les chevrons et fermettes 
viennent se fixer au sommet d'un comble, 

gobcliné (adj.) : Imitant les tapisseries 
des Gobetins. 

gobetage : synonyme de gobetis. 
gobeter ; exécuter un gobetis, 

gobetis : faible couche d'enduit projeté 
à la truelle, destiné à boucher les 
joints et à servir de sous-couche à 
l'enduit définitif, 

goder : faire des plis avec un papier de 
tenture, 

godet : faux pli d'un papier de tenture. 
— Petit récipient où l'on délaye les 

couleurs. - — Petite auge faite sur les 
joints des pierres de taille pour faciliter 
le coulis. — Petit récipient en forme 

de boîte ajouté aux 

chéneaux pour accu- 
muler les eaux. 

godron : baguette semi- 
circuloire se terminant 
par une demi-calotte. godron 

gomme-laque: résine utilisée dans la 

confection de certains vernis ou mastics. 

gommer : utiliser un enduit de gomme 
ou délayé avec de la gomme, 
gond : pièce métallique portant un gou- 
jon qui entre dans l'œil d'une penture 
ou d'une paumelle supportant 
une porte, un châssis, une per- 
sienne, etc. 

gorge : moulure concave de pro- 
fil en arc de cercle. — Pièce 
de serrure à deux branches 
courbes s'appuyant sur le grand günü 
ressort, — Dans une cheminée, 
étranglement entre le foyer et l'ava- 
lotr. 

gorget : moulure concave plus petite 
que la gorge. 

gouge ; ciseau à profil circulaire ou 
semi-circulaire. 




goujon : pièce métallique cylin- 
drique, ou presque cylindrique, 
servant à assembler ou servant 
d'axe de rotation. Pièce de mé- 
tal ou de bois destinée à lier 
des éléments de charpente. 

goulottc : petite rigole pour 

faciliter l'écoulement des eaux. 

goulotte à béton : grand en- 
tonnoir destiné à la mise en 
place d'un béton, par gravité, 
sur une hauteur de chute im- 
portante. 

goupille: cheville métallique 
fendue dont les extrémités sont 
écartées après pose, de façon à 
éviter son retrait. 


gouge 

O 

goujon 


i - 



goupillon : brosse de peintre ser- 
vant au nettoyage des peintures 
et éléments analogues, 

gousse : ornement en forme de 
gousse de fève. 

gousset : renforcement de for- 
me triangulaire généralement gou- 
destîné à assurer la rigidité pille 
d'un assemblage. 



goutte : ornement en forme de tronc 
de cône. 


— d'eou : synonyme de larmier, 
gouttière à l'anglaise : canal d'évacua- 
tion à rives de niveau, reposant sur des 




gouttes 




gouttière gouttière 

havraise pendante 



gou 


~ 98 - 


gre 


supports o pîed venant s'appuyer .sur 
l'entablement sur lequel la gouttière 
doit être placée. 

gouttière havraîse (dite aussi roucnnaise 
ou nantaise) : gouttière supportée par 
des crochets en fer, reposant sur le 
versant et trouvant sa pente en se pla- 
çant obliquement par rapport à l'égout. 

— pendante : petit canal d'évacuation 

d'eaux pluviales, sans encaissement, qui 
repose sur des crochets au supports ne | 
prenant appui que d'un côté, 
grader : machine qui, après avoir 

ameubli le sol, charge les déblais (pro- i 
noncer <t gradère s>) . 

gradient ; taux de variation d'un phé- 
nomène en fonction de la distance j 
(température, pression), 
gradlne : cicseau à pierre à plusieurs | 
dents. 

grain d'orge ; forme dentée de 
la panne d'un têtu. 

graine de pierre : pierre pulvé- 
risée et utilisée pour le stuc, 

granit : roche éruptive consti- 

tuée de feldspath, quartz et 
mica. 

— artificiel : béton bouchardé 

dont l'agrégat est constitué de 
grains de marbre de couleurs 
différentes. 

granito : béton hydraulique contenant 
des colorants dont l'agrégat est formé 
de grains de marbre. 
graTiiifot î ensemble des constituants 
sables, graviers, cailloux des mortiers 
et ciments, 

granulite : granit à grains fins. 

granulométrie : répartition d'agrégats 

par classes de grosseur. 

— discontinue : granulométrie ne com- 
prenant que de l'agrégat gros et fin en 
omettant les grains intermédiaires. 



gra- 

dine 


grotte-fond : outil de stucateur en 

forme de cuiller, 

gratton : sorte de taloche munie de 
pointes. 

gravats : synonyme de gravois. 
grave ciment ; béton maigre à granu- 
lats naturels ou artificiels (cailloux, 
gravillons, sable). 

gravillon : petit gravier. 

gravillonnage : répondage de gravillons 
ou de criblures de pierres au-dessus du 
liant hydrocarboné d'une route. 

gravi lion ne r : répandre du gravillon. 

gravillonneuse : appareil pour l'exécu- 

tion du répondage de grondes quantités 
de gravillon. 

gravimétrie : étude du champ de fa 
pesanteur. 

gravais : résidu de démolition. Synonyme 
de mouche! te. 

greffer : synonyme de enter, 
grégeoir : synonyme de g résoir, 
grelet : marteau de maçon, 
g relie bonne : truelle en forme de trapèze, 
grenadillc : bois exotique d'ébénîsterie. 
grenaille de liège ; liège en grain. 

grenouille : engin, se déplaçant par 

bond, utilisé pour le pilonnage et le 
compactage des terres 

grès : roche formée de grains de sable 
siliceux agglutinés par un ciment sili- 
ceux, argileux ou calcaire. 

— artificiel : béton de sable ou grès 
broyé, de laitier de haut fourneau et 
additifs divers, et moulé sous pression. 

— cérame : céramique obtenue par 

cuisson de terres argileuses fines. 

— quartzite : grès très dur, vitrifié, 

gris bleu, rougeâtre ou violacé. 

grésage : action de gréser. 


grappiers : matières ayant échappé à 

l'extinction dans la fabrication des 
chaux hydrauliques bien cuites, 
grappin : grande pince permettant de 
saisir de gros blocs, 
gras : très chargé en liant (contraire 
de maigre). 

— ■ éc faille : excédent d'épaisseur 

d'une pierre de taille nécessaire à un 
traitement en relief du parement. 


, gréser : traiter une surface pour obte* 

; nir un grain plus fin — Rectifier une 
j coupe de verre au grésoïr. 

grésil : fragments de verre résultant 

! d'une coupe. 

g rés in : synonyme de grésil, 

gresoir : outil servant à supprimer les 
aspérités d'une coupe de verre, 

grève : gros sable. 



griffe : outil permettant de faire des 

incisions de traçage ou de coupage dans 
des feuilles métalliques (zinc, etc. h 

grignard : pierre coquilleuse dont !□ sur- 
face est marquée par des alvéoles. 

grille : ensemble de tubes en forme de 
grille, utilisé par exemple dans les 
panneaux chauffants à tubes enrobés. 

— articulée: grille à montants, reliés 
de façon à pouvoir se replier les uns 
contre les autres quand on ouvre la 
grille. 

griote ; marbre du Languedoc à taches 
rouges et brunes, 

grippage : formation de rides par ré- 
traction d'un enduit ou d'une peinture. 

grisard : espèce de peuplier gris ou 

blanc, 

gros-battant (régional) : planche de 

chêne de 0,32x0,11 m. 

— œuvre : ensemble des ouvrages assu- 
rant la stabilité, la résistance et la 
protection d'une construction. 

grosse-écaille : pavé bâtard de dimen- 
sions non commerciales. 

groupe éïectrogcne : ensemble compor- 
tant un moteur à combustion servant 
à produire de l'électricité. 



grugeoir : synonyme de grésoïr. 

gruger : synonyme de gréser. — Briser 
au marteau à pointes ou à la bouchardé 
une matière dure ne pouvant être enta- 
mée avec un outil tranchant. 

grugtuyl : outil de couvreur en forme 
de tenailles à mâchoires décalées ou 
munies d'un ergot. 

grume : grosse pièce de bois ayant en- 
core son écorce. 

guette : pièce de bols servant de con- 
treventement dans les pans en bois. - — • 
Pièce analogue en construction métal- 
lique. 

gueule de loup : gorge dans l'épaisseur 
du battant d'une croisée recevant !a 
noix du vantail opposé, 

— droite : partie concave d'une cimaise. 

— renversée : partie convexe d'une 

cimaise. 

guichet : petite porte pratiquée dans 
une grande. — Petite ouverture pra- 
tiquée dans une porte. 

guülaume : rabot très plat permettant 
d'enlever du bois sur 
une petite largeur 
( 1 ) . — Outil permet- 
tant de dresser un 
mur en plâtre (2Î, 

guillotine : croisée guîllaume 

ou châssis à deux 
vantaux glissant verticalement l'un 
devant l'autre. 

guimbarde : outil servant à dresser le 
fond d'un ravalement. 

guimet (bleu) : bleu outremer artifi- 

ciel 

guitare : élément de charpente en pièces 

courbes. 

gunitage : revêtement au mortier de 

ciment appliqué pneumatiquement. 

gunife : mélange de ciment et sable 
réalisé à f'état sec et projeté à la 
machine pneumatique comme une pou- 
dre de ciment, sur la surface à enduire. 

— Syn. : mortier projeté, béton projeté. 

gypse : pierre utilisée dans la fabrica- 
tion du plâtre et dans la composition 
du ciment Portland artificiel. 





habillage : action d'habiller — Résul- 
tat de cette action. 

habiller (en dehors du sens classique) ; 
décorer en menuiserie légère, soit pour 
protéger, soit pour masquer des joints, 
avant de peindre. — Recouvrir de gril- 1 
[âge ou lattis avant Inexécution d'en- 
duits et pour armer ceux-d et les 
maintenir. 

hochement : action de retailler légère- 
ment un parement avant de crépir. 

hachereau : outil de boiseur servant à 
dégrossir ce qui n'a pu l'être avec la 
scie. 



hachettes 


hochetcou : outil du plâtrier pour hacher 
le plâtre. 

hachette: outil de taille du bois, mais 
aussi outil de maçon servant à démolir 
des auges en plâtre ou mortier, ou à 
retailler un parement (voir hochement). 

hachotte : outil de couvreur servant à 
tailler les lattes et ardoises. 

happe : crampon de fer à U 

deux pointes servant d'assem- f \ 

b loge définitif ou provisoire 
à deux assises en pierre ou happe 

à deux pièces en bois, 
harasse : emballage à claire voie pour 
le transport de terre. 


_ harpe 

haT P e d 1 attente 

harpe : chacune des pierres ou briques 
formant saillie ou retrait à l'extrémité 
d'un mur, en vue d'une prolongation 
éventuelle du mur. — Pierre d'un mur 


plus large que celles du dessus ou du 
dessous. 

harpement : découpe ménagée entre les 
rouleaux successifs d'une voûte afin de 
les solidariser 

harpon : pièce de fer 
coudée servant à relier 
deux murs ou deux 
pièces de charpente. 

— (Régional) : scie à 
refendre. 

hâtée : barre de fer 
coudée et contre* 
coudée à angles droits. 

hâturc : barre métal- 
I ï que saillante en 
forme d'équerre servant de gâche gros- 
sière. 

hauban: câble, généralement métal- 
lique, participant à la stabilité d'une 
structure. 

haubanage : action de maintenir par 
des haubans. 

housse : pièce rapportée pour surélever, 
hauteur de pièce (sous plafond) : di- 
mension verticale comprise entre le 
sol fini et le plafond fini d'un étage. 

havage : saignée exécutée en sous- 

œuvre d'une fouille en excavation, pour 
foire tomber de gros blocs de terrain. 


Tirants. 



hayeuse : machine conçue pour exé- 
cuter un havage. 

héberge : niveau jusqu'où un mur est 
considéré comme mitoyen entre deux 
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bâtiments contigus et de hauteur iné- 
gale. 


hélicoptère : en construction : outil 

muni de pales et utilisé dans la fini- 
tion de la surface d'une dalle de bé- 
ton, syn. truelle mécanique. 


héraclite (marque! : fibragglo* 
héridelle : ordoise plus longue que large, 
hérisson : forme sur terre-plein consti- 
tuée de gros blocs de matériaux durs. 
- — - Goupillon de lavage de personnes, 
— Outil de ramonage des conduits de 
fumée à lames métalliques flexibles. 


ji* 

'% 


Mortier 


70TQ^rr p ° v * 



Forme en 

Forma en 
mâchefer 


hérisson 


hérisson nage : pose des moellons du 

hérisson. 


hermétique : bouchon hermétique com- 
posé d'une plaque en fonte, d'une cla- 
vette et d'un joint en caoutchouc ou 
matériau analogue, placé sur un té de 
visite de canalisation, 

herminette : petite hoche à tranchant 
perpendiculaire au 
manche, 

herse : séparation 
métallique sur un 
balcon entre deux hermî nette 
appartements. — 

Pièce de bois en croisillon dans une 
charpente de comble carré. 



hie : synonyme de demoiselle. 


hotte ; enveloppe prismatique, conique 
ou pyramidale ouverte au-dessus d'un 
foyer, d'un bac, etc., aspirant les 
buées, fumées ou vapeurs pour les con- 
duire vers te haut, vers l'extérieur ou 
un appareil de traitement* 

- — d'aspiration : tronc de pyramide 

en maçonnerie ou en tôle et relié à 
un organe de tirage (cheminée ou as- 
pirateur), 

houe : instrument servant à mélanger 

les éléments du mortier ou du béton 
préparé sans bétonnière. 

hourdage : aire grossière de plancher 

en moellons ou plâtras. 

hourdtr : remplir en mortier, plâtre ou 
béton un élément de construction. 

hourdîs : première couche de gros 

plâtre placée sur lattis pour soutenir 
le hourdage. — (Par dérivation), tout 
élément manufacturé en céramique, 
béton, etc,, placé entre solives, poteaux, 
etc., pour former la sous-face d'un 
plancher. 



en béton armé 


H /O : voir hors œuvre. 

honguette : ciseau pointu et carré uti- 
lisé pour la taille du marbre, 
horizon : en mécanique des sols, terme 
utilisé pour désigner une couche géo- 
logique nettement caractérisée. 

hors-combles : au-dessus des combles, 

hors d'eau r syn* de «à l'abri de 
l'eau »* 

hors œuvre (mesures) : mesures prises à 
fa face extérieure des murs (opposé à 
dans œuvre). — Abréviation H/O. 

hors-série : peu courant ou dont le prix 
n'est pas indiqué dans les séries cou- 
ramment utilisées. 


huilage : couche d'impression sur sup- 
port poreux, 

huile de décoffrage : huile répandue 
sur tes coffrages pour faciliter ïe dé- 
coffrage* 

huisserie : encadrement en bois ou 

métallique encadrant une porte dans 
une cloison* 

humidîmètre : appareil de mesure de 
l'humidité d'un corps. 

fiuynh : bois brun rouge à reflet vio- 
lacé, originaire d'Indochine et d'Indo- 
nésie. 

hyd ra illicite : qualité des mortiers et 
ciments hydrauliques (prise sous l'eau). 
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hydraulique (chaux} : voir chaux, 
hydro-ëjecfeur : dispositif permettant 

d'aspîrer ['eau à une profondeur supé- 
rieure à 8 m, constitué par l'interposi- 
tion, dans la canalisation d'aspiration, 
d'un éjecteur alimenté par l'eau refou- 
lée par la pompe. 

hydrofuge (de surface) : produit imper- 
méabilisant par formation d'un film con- 
tinu imperméable adhérant à Sa surface 
des mortiers et bétons de surface et 
pénétrant partiellement dans les pores 
et copi liai res. 

— (de masse) : produit imperméabilisant 


îa masse des mortiers et éventuellement 
des bétons, 

hydrophile ; avide d'eau, 
hydrophobe : Insensible à l'eau. 

hygrométrie : étude de la quantité de 
vapeur d'eau contenue dans l'air. 

hygroseoprque : qualifie une substance qui 
a la propriété d'absorber l'humidité de 
l'air. 

hypersto tique ; se dit d'un système 
constructif dont le calcul ne peut se 
faire par la statique; syn. de * à liai- 
sons surabondantes *. 
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ignifugeant : substance ajoutée à une 
matière dans le but de retarder ou 
empêcher sa combustion. 

■ tomba : bois gris rosé originaire de la 
côte occidentale d'Afrique. 

imbue : première couche de peinture, 
plus ou moins absorbée par une maçon- 
nerie ou un bois. 

impérial (comble, dôme, dais) ; dont les 
brîsis sont curvilignes entre le chéneau 
et la panne de brîsis. 

imperméabilisant : se dit d'une ma- 
tière dont ['utilisation permet de ren- 
dre imperméable. 

implantation : repérage en plan et en 

altitude d'un ouvrage, avant sa réali- 
sation. 


imposte ; pierre en saillie sous le cous- 
sinet d'une arcade. — Partie fixe ou 
mobile, vitrée ou non f au-dessus d'une 
porte ou d'une croisée, permettant à 
cette dernière d'être moins haute que 
la baie, 
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imposte imposte 


Imprégnation : procédé ayant pour but 
de stabiliser le bois et d'augmenter 
ses qualités de résistance à Ja com- 
pression et de dureté généralement au 
moyen de résines du type bakélite. 


impression : pre- 
mière couche 
(maigre) de 
peinture 

— (couche d') : 
synonyme d'im- 
pression. 

imprimer ; appli- 
quer une couche 
d'c impression 

ïnafouHfable : 

se dit d'un ter- 
rain stable qui 
n'est pas dété- 
rioré ou creusé 
par l'action des 
eaux. 


Terrctin encaissant 



incertum (opus) : voir opus incertum. 

incinérateur : appareil pour consumer 
les déchets domestiques ou des col- 
lectivités. 

indice des vides : en mécanique des 
sols, pour un terrain, c'est le rapport 
entre le volume des vides au volume 
des grains secs. 

indexation: application aux marchés de 
travaux d'indices de variation de prix, 

inertie thermique : caractéristique d'un 
matériau qui a la propriété d'accumu- 
ler puis de restituer la chaleur, 

in fond u : petit fragment de minerai im- 
parfaitement fondu dons un verre, 

infrastructure : partie inférieure et géné- 
ralement enterrée d'une construction. 

ingénierie : activité spécifique de défi- 
nition, de conception et d'étude de projet 
d'ouvrage ou d'opération, de coordina- 
tion, d'assistance et de contrôle pour la 
réalisation et la gestion de ceux-ci, — 
Profession de ceux qui exercent à titre 
exclusif ou principal tout ou partie de 
ce type d'activité. 

injection de ciment : opération per- 

mettant de consolider ou d'étancher 
des terrains meubles ou des maçonne- 
ries insuffisamment compactes. 

in situ : syn. de « sur place ». 

insonorisation : utilisation de procédés 

et matériaux modernes contre les bruits 
extérieurs et intérieurs. 

intrados : sous-face 

d'une voûte, d'un 

arc. 

interrupteur : appa- 

reil destiné à pro- 
voquer l'ouverture 
ou îa fermeture 
d'un circuit élec- 

trique et ayant deux positions de repos, 
correspondant l'une à l'ouverture et 

l'autre à la fermeture du circuit. 

inverseur (de courant) : appareil ser* 

vont à inverser le sens d'un courant 
électrique ou à faire passer le courant 
d'un circuit dans un autre, 

îrako : bois brun jaune fourni par les 

territoires forestiers de la côte occiden- 
tale d'Afrique. 



intrados 
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isobéton : marque déposée ; béton lé- 
ger dont le liant est une mousse po- 
lyuréthane rigide et les granulats sont 
des billes de verre, 
isolateur : appareil servant à isoler les 
conducteurs électriques entre eux ou par 
rapport au sol. 

isolation phonique: protection contre la 
transmission des bruits extérieurs et in- 
térieurs. 

— thermique : protection contre la trans- 
mission du flux calorifique. 

isolement : Intervalle séparant deux cons- 
tructions voisines ou vides, entre deux 
parties d'une même construction. — 
Action de séparer un conducteur élec- 
trique d'un autre ou de son support. — 
Résistance existant entre ces deux con- 
ducteurs isolés. 


isonîveloge : remise au niveau en cours 
d'opérations de chargement et de 
déchargement d'un ascenseur ou d'un 
monte-charge. 

isostotique : se dit d'un système cons- 
tructif dont le calcul se fait par la 
statique. 

Isotrope : se dit d'un milieu dont les 
propriétés ne dépendent pas de la di- 
rection dans laquelle on les évalue. 

italienne (fenêtre à ï') : fenêtre à un 
ou plusieurs châssis superposés soutenus 
par bîellettes, s'ouvrant par rotation 
horizontale autour des axes des bie! - 
jettes et translation verticale de sa 
traverse haute, 

ïiombe : bois de menuiserie extérieure e* 
intérieure, originaire du Gabon 
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jalousie : dispositif de fermeture de fe- 
nêtres composé de lamelles verticales ou 
horizontales posées sur des chaînettes 
en fer ou maintenues par des rubans. 


jambage : pilier simple entre deux ar- 
cades. — Elément de mur supportant les 
poutres, en particulier, autour d'une 
ouverture de porte ou croisée. — Petite 
cloison support d'évier, de bassin, de 
dessus de cheminée, etc. — Synonyme 
de jambe sous poutre. 
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jambe 
bou tisse 


jambe boutisse : pilier en pierres de 

taille dont les queues font boutisses ou 
bien s'engagent dans un mur de refend. 


— de force : pièce transversale d'une 
ferme raidissant celle-ci (voir ferme). 
Pièce inclinée, posée aux extrémités 
d'une poutre, pour en diminuer la por- 
tée. 


— étrjère : pilier à la tête d'un mur 
mitoyen. 



— sous poutre : chaîne de pierre de 

taille ou maçonnerie supportant les pou- 
tres ou les jambes 
de force, 

jombette : petite 

pièce de bois ver- 
ticale posée sous 
l'arbalétrier d'une 
ferme de charpente 
et reposant sur un 
solin ou sur un 
plancher, 

jambier : chacune 

des deux parties 
de l'étrier de coin, jambette 

que les ouvriers 

s'attachent aux jambes pour monter le 
long d'une corde à nœuds. 


jarret : déviation curviligne d'une poutre 
droite ou d'une courbe régulière d'un 
profil de moulure. 


jauge : orifice calibré interposé sur une 
tuyauterie d'alimentation en eau, permet- 
tant de laisser passer la consommation 
journalière d'un abonné, 
jaune de chrome : pigment à base de 
chroma te de plomb, 

— de zinc : pigment à base de çhro- 
mate de zinc. 


jet sur banquette : manutention de terres 
en fouille profonde par hauteur d'homme. 


— sur berge : manutention de terres en 
fouille peu profonde par rejet direct sur 
le soi extérieur. 

— d'ecu : traverse 

inférieure flottée d'un 
châssis ou d'une croi- 
sée formant saillie 
pour rejeter les eaux 
vers ['extérieur. 

— de sable : projec- 
tion de sable sous 
pression pour dépolis- 
sage ou nettoyage. 



jet d*e»u 



joints creux 


jetée : couloir aménagé en superstructure 
reliant l'aérogare à un poste de station- 
nement d'avîon. — Chaussée qui s'avance 
dans la mer ou dans un cours d'eau, pour 
protéger un port ou pour diriger un 
courant. 

joint : coupure volontaire, vide entre plu- 
sieurs éléments dont ît convient d'assu- 
rer ta jonction tout en permettant le 
libre jeu de ces éléments qui sont de 
constitutions diverses. 

— de construction : joint correspondant 
pratiquement à la quantité de béton 
que l'on peut couler en une journée de 
travail 

— creux : joint en creux par rapport au 
nu des pierres, briques, etc. 

— debout : agrafure ver- 
ticale et double entre 
deux feuilles en couver- 
ture métallique, et dis- 
posée suivant la ligne 
de plus grande pente. 

— délit : joint sur le- 
quel une pierre repose. 



joint 
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joint de dilatation : joint utilisé chaque 
fois que les dimensions de l'ouvrage font 
craindre la possibilité de désordres dans 
la structure en raison des variations ther- 
miques auxquelles elle est soumise. 

— tait en montant : joint réalisé sans 
repiquage. 

— horizontal à bavette : joint entre 

panneaux de façade caractérisé par 
l'existence d'une bavette servant d'écart 
d'eau, liée à la rive du panneau et écra- 
sant la garniture d'étanchéité à l'air. 

— horizontal à recouvrement : joint en- 
tre panneaux de façade caractérisé par 
le profil ce la rive du panneau supérieur 
comportant côté extérieur une lèvre et 
vers le côté intérieur une feuillure. 

— incertain : joint en lignes l 
polygonales' rrégulières, 

— maigre : joint sur angle 

d'arête moins ouvert qu'un 
angle droit. 

— ouvert : joint maintenu 

ouvert par des cales entre 
pierres, briques, etc. 

— à la pompe : joint d'étanchéité 

plastique mis en place à la pompe 
par pression. 

plein : joint affleurant k parement 
de la maçonnerie : syn. de jointplat. 

— recouvert : synonyme de joint feuille, 

— de retrait : joint créé à intervalles 
prédéterminés entre les joints de dilata- 
tion afin d'éviter que les dalles ne 
soient endommagées par des fissures du 
béton lors de ïa 
prise. 

— de rupture : joint 
ménagé entre deux 
bâtiments d'inégale 
charge. 

— saillant : joint tiré 
et coupé en avancée 
du parement. 

— vertical à écartement : joint entre 

panneaux de façade caractérisé par la 
présence dons les rives des panneaux de 
façade de longueurs sur lesquelles pren- 
nent appui des pièces que L'on peut 
écarter par l'effet d'un dispositif appro- 
prié. 

— vertical à pincement: joint entre 

panneaux de façade caractérisé par 
I "existence sur la rive du panneau d'une 
languette susceptible d'être serrée entre 
deux pièces. 


joint (toux) ; joint n'affectant pas 
toute la hauteur de la dalle d'une 
chaussée en béton. 

jointoiement : action de jointoyer. — 
Résultat de cette action. 

jointoyer : combler et finir les joints 
d'un parement (maçonnerie, soi, etc.), 

jointoyeur : outil de fer de forme spé- 
ciale que l'on chauffe et quî^ sert à 
lisser les joints dans les revêtements 
en asphalte au en béton. 

joue : face latérale d'un élément. - — 
Epaisseur du bois située de chaque côté 
de la rainure, dans un parquet (joue 
supérieure, joue inférieure). Par exten- 
sion, dans le parquet, épaisseur du 
bois située également de chaque côté 
de la languette. 

jouée : épaisseur d'un mur dans l'ou- 
verture d'une porte ou d'une fenêtre 

jour : espace vide autour duquel se dé- 
veloppe l'escalier. 

— de coutume : fenêtre ouverte dans 
un mur mitoyen. 

— de ligne : espace entre le cordeau 
de repérage d'un mur et son parement. 



— de servitude : ouverture ou fenêtre 
ouverte dans un mur en vertu d'une 
convention particulière* 

— de souffrance : ouverture ou fenêtre 
donnant sur ta propriété d'un voisin 
et qui ne peut être refusée par ce der- 
nier, 

— (facteur de) : voir lumière du jour 
(facteur de — h 



joint 

plein 


Couche de roulerne*! 1 
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Couche de fondation \ 

faux-joint 



kaolin : argile blanche résultant de 

l'altération du feldspath des granités. 

kaori : bols de couleur jaune rosé très 
clair, originaire d'Océanie. 

kersantite : variété de d tarife grise 

facile à tailler et résistante (Bretagne). 

kersanton : synonyme de kersantite. 

kieselguhr : silice hydratée, formée par 
les squelettes de diatomées, poreuse 
et absorbante. 

kîtocalone : unité de quantité de cha- 
leur (abréviation : kcai). 


kïlocalorie par heure : unité de puis- 
sance thermique (abréviation : kcal/h), 
Kitopen (nom commercial) : dispositifs 
de venMIation et d'assainissement des 
murs, dont le plus 
connu est constitué de 
petites pièces cylin- 
driques creuses tra- 
versant les murs en 
partie. 

kosipa : bois africain 
brun rouge violacé 
assez sombre. 

kotîpé : bois africain brun rouge* 





loccret ; vrille de charpentier servant à 
faire les trous de cheville. 


lacet ; petite broche servant 
deux parties d'une char- 
nière, — Piton à double 
branche ouvrable. 

laguis : cordage terminé par 
une boude à coulant se 
;errant sous le poids de 
l'objet que la boucle enserre 


à unir les 



lacet 


laine de laitier : laine minérale à base 
de laitier métallurgique. 


— > minérale : matière isolante compo- 

sée d'une infinité de fibres fines et 
entremêlées. Voir laine de laitier, laîne 
de roche, laine de verre, 

— de roche : laine minérale obtenue à 

partir de mélanges de minéraux natu- 
rels : silices, calcaires argileux ou 

schisteux, etc. 

— de verre : laine minérale composée 
de fils de verre très fins. 


lait : liquide ou émulsion rappelant 

l'aspect du lait 

— de choux : chaux délayée dans 

l'eau et tamisée. 

laitance : couche blanchâtre constituée 
principalement par du ciment qui appa- 
raît à la surface du béton dons cer- 
taines conditions. 

laitier expansé : roche d'origine indus- 
trielle résultant du traitement des 
laitiers de hauts fourneaux^ de couleur 
grise essentiellement composée de silice, 
d'alumine et de chaux. 


lambourde : pierre de taille tendre et 

assez grossière 
issue du dernier 
des lits de car- 
rière (région pa- 
risienne) . — 

Pièce de bois 
placée à un 
écartement ré- lambourde 

gulier au-dessous 

du parquet pour fixer celui-ci. — Pièce 
de bois placée le long d'un mur et 
servant d'appui à l'extrémité d'une solive, 
quand celle-ci ne prend pas son appui 
sur un mur ou une poutre. 


Clou à bateau Parquet 



lambrequin : plaque découpée en bois, 
tôle, etc., masquant ou couronnant un 
chéneau, un faîte. 

lambris : revêtement relativement mince 
de mur {menuiserie, enduit, plaques de 
pierre, etc.) U), — Panneaux de bois 
assemblés pour constituer des portes, 
volets, cloisons, armoires, etc. (2). 

— arasé : lambris (2) dont le panneau 
affleure sur ses quatre côtés le bâti 
qui J'encadre. 

— à chanfrein : lambris (2) à glace 
dont l'encadrement est orné d'un 
chanfrein sur la rive intérieure. 

— de comble: lambris (l) sur ram- 

pant de brtsîs. 

— à glace : panneau (21 renforcé sur 
les deux faces. 

— à grands cadres : lambris (2) à 

glace avec embrèvement entre le bâti 
et le panneau formant une moulure 
saillante sur les deux faces, 

— à petits cadres : lambris (2) à glace 
dont l'encadrement est orné d'une 
moulure sur fa rive intérieure. 

— à table saillante : lambris (2) dont 
le panneau est en saillie sur l'une des 
faces de l'encadrement. 

lambrissage : ensemble des lambris d'une 

pièce, 

lame : bande mince de bois ou métal. 

— d'air : intervalle continu compris 

entre deux matériaux dont les surfaces 
sont sensiblement parallèles. 

■ — de fiche : partie de la fiche ren- 
trant dans le bois ou moyen d'une 
mortaise et douée, 

— de parquet : pièce de bois brute ser- 
vant à la confection des frises. 

— de persienne : petite traverse légè- 
rement inclinée vers l'extérieur et lais- 
sant entre elle et les autres lames un 
espace libre, tout en se recouvrant les 
unes les autres. 

lamellation : assemblage de planches 

par collage, puis collage des planches 
ainsi obtenues pour former un élément 
droit ou cintré répondant aux dimen- 
sions voulues. 
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lamelle collé ï technique de réalisa- 
tion de structure en bois à partir de 
lamelles ou planches collées ensemble. 

lamifié : expression remplaçant le terme 
4 stratifié p pour les panneaux décora* 
tîfs de 15/10 mm d'épaisseur. 

laminage : procédé de préparation d'une 
matière laminée. 

laminé : étiré sur un laminoir. Ce terme 
est souvent confondu à tort avec strati- 
fié. 

lançage : procédé de battage des pieux 
dans le sable au moyen d'injections 
d'eau. 

lancier : canal de plomb recevant les 
eaux d'un comble ou d'une terrasse 
pour les rejeter au sol, 

lancis : réparation d'une maçonnerie 

par enfoncement aussi profond que pos- 
sible de moellons, pierres, etc., dans les 
parties dégradées. 

londa : bois de l'ouest africain brun 
clair, légèrement ocré. 

langue : fêlure amorçant la rupture d'un 
verre. 

— de bœuf : outil de maçon, taillé 
en forme de cœur. 



lanterne de serrage : 

sorte de manchon 
aux deux extrémités 
taraudés (voir figure 

p. 88). 

lanterneau : suréléva- 

tion de comble permet- 
tant d'éclairer ou de 
ventiler par les côtés 
du lanterneau, 
tarder : garnir de gros 
de bois pour faciliter I 
ouvrage en maçonnerie, - 
ou de lattes les joints 
nerie pour fixer le grillage d'armature 
d'un enduit ou pour y accrocher l'enduit. 


lanterneau 

clous une pièce 
.'adhérence d'un 
Garnir de clous 
d'une maçon- 


lordis do clous : ensemble de * clous 
à bateau » enfoncés sur les parties en 
bois qui doivent être reliées à la ma- 
çonnerie. 


lardon : morceau de fer rapporté sur 
une crevasse formée sur une pièce en 
!a forgeant. 

large plot : barre métallique dont la 

largeur est très importante par rapport 
à l'épaisseur. 

larme : motif ornemental en forme de 
tronc de cône ou de pyramide ren- 
versé. — Défaut du verre. 


— de chat : ornement placé au fond et 
entre les denticules d'une moulure. — 
Outil de graveur. 

longuette : petite bande de bois for- 
mant tenon pour assemblage dans une 
rainure, ou moulure en demi-cercle, ou 
te battant d'une croisée ou d'un châs- 
sis, destinée à pénétrer dans la noix 
(voir ce mot) (I). — Petite cloison 
de séparation (entre conduits de fumée, 
pour séparer un puits en deux, etc.) 
(2). — » Moulure en demi -cercle sur le 
battant d'une croisée ou d'un châssis, 
destinée à pénétrer dans la noix (voir 
ce mot) (3). 


quart de cercle 
profil d'entable- 


lormier : cannelure en 
fait en sous-face d'un 
ment ou de bandeau, 
pour couper l'écoule- 
ment des eaux contre 
la sous- face. — Partie 
avançante d'une cor- 
niche et dont la sous- 
face comporte le lar- 
mier (au sens précé- 
dent). - — Partie de 
feuille métallique de 
couverture rabattue sur la rive d'un 
comble et profilée pour couper l'écoule- 
ment des eaux contre la sous-face. 
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— pigeonnée : languette (2) en plâtre 
coulée en coffrage. 

— rapportée : bande métallique que 

l'on fait entrer en force dans deux 
rainures pratiquées sur l'épaisseur de 
deux pièces de bois à assembler. 

lanterne : pièce de couronnement de 

débouché supérieur de conduit de fumée, 
analogue au mitron, mais couverte et 
comportant des ouvertures sur les côtés, 

— Tourelle ouverte sur les côtés et 
surmontant un dôme, un escalier, etc. 


latérite : argile éolienne formée dans 
les climats tropicaux par la désogré- 
gati în de roches ignées, 

lotte : pièce de bois de faible épais- 
seur utilisée autrefois dans les murs 
en pan de bols et actuellement en 
couverture. 

latte : panneau composé de lattes en 
bois juxtaposées et recouvertes de pla- 
cage sur les deux faces. 

lat ter : garnir de lattes. 


lattis ; ensemble de lottes assemblées 

ou fixées selon les cas. 

— mécanique : lattis manufacturé cons- 
titué par des lattes pa- 
rallèles et de même lon- 
gueur reliées régulière- 
ment entre elle par du 
fil de fer 

lauze ou lause : minéral 
de grès micacé utilisé 
comme dalle dans le 
sud de la France. 

laye : outil à dresser I 
pierre tendre,avant son 
emploi. 

loyer ; passer à la laye. 

levé : reproduction grandeur nature ou 
à l'échelle, d'un terrain d'une construc- 
tion, d'un ouvrage, d'un élément 

levée : chemin établi sur une pente ou 
sur une digue ou maçonnerie au bord 
d'un cours d'eau, ou dans une région 
marécageuse. 

lever : synonyme de levé, 

lèvre : saillie à la partie supérieure d'un 
chapiteau. 

liais : pierre calcaire dure à grains très 
fins, non gélive. 

liaison ; ligne visible où 
viennent se joindre les côtés 
de deux ardoises d'un même 
rang. 

— ; (à sec) ; liaison de ma- 
tériau sans mortier. 

— , (maçonnerie en) : dispo- liaison 

sition de moçonnerie telle que 
les joints verticaux d'un Ht tombent 
au niveau du milieu de ia pierre ou 
de la brique du lit immédiatement in- 
férieur, 

liaisonnement : enchevêtrement des ma- 
tériaux pour améliorer ou assurer !a 
résistance de travaux du type maçon- 
nerie, 

Itaisonner : assurer un liaisonnement 

liant : matériau ayant io propriété, 

après évaporation ou refroidissement de 
lier ensemble des pièces dures, ou plus 
généralement des agrégats. 

— partie liquide d'une peinture ou d'un 
vernis, — Synonyme de véhicule. 

— aérien : liant dont la prise ou le 
durcissement est du à l'exposition à 


l'air, en général par l'action du gaz 
carbonique. 

— hydraulique : produit faisant prise 

après addition d'eau : superciments et 
autres ciments. 

— hydrocarboné : liant à base d'hy- 
drocarbures. 

liboge : gros moellon ou assise spéciale 
en maçonnerie, placé dans un mur 
comme point d'appui d'une charge assez 
concentrée (poteau, etc.). 

lien ; pièce de bois ou métallique pla- 
cée en oblique dans l'angle de deux 
autres pièces assemblées ( 1 )* — Petite 
bande de plomb soudée en 
certains points sur l'armature 
de vitraux ( 2 ). — Pièce en 
forme d'U très allongé, dont 
les extrémités des branches 
sont reliées par une pièce lien 
fixée par écrous ( 3 ). — Fil 
de fer servant à fixer un grillage ou 

à maintenir l'écartement entre deux 
feuillets d'une paroi creuse (4). 

lier ; assembler à l'aide d'un lien ou 

d'un liant. 

lierne : nervure de la dé des arcs au 

sommet des tiercerons. — Synonyme de 
lien (1), 

ligature (en dehors du sens général) : 
barre ou fil de fer maintenant les 
armatures de béton armé avant enro- 
bage. 

lignage : tracé fait au cordeau sur les 

pièces à tailler ou à scier, — Axe 
vertical d'ardoise posée en losange. 

ligne : ficelle indiquant la position de 
la face d'un mur ou d'une cloison pour 
la construction. 

— de bris : ligne d'intersection formée 

par la rencontre du terrasson et du 
brisîs, 

— d'influence ; courbe qui Indique, 
par la variation de son ordonnée, com- 
ment varient sur un élément choisi bien 
déterminé les effets d'une force unité 
(moment, effort tranchant, flèche, etc.) 
lorsque cette force se déplace, déplace- 
ment figuré sur la ligne d'abscisse de 
cette courbe. 

ligner : faire des tracés au cordeau 

(voir lignage), 

lignolet : ligne d'ardoises placée sur 
le faîte d'un toit. 





lim 
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limaçon (escalier en) (voûte en) : esca- 
lier ou voûte en spirale. 

limande : latte en bois plate et mince 
dont on recouvre les joints ou les dé- 
fauts de certaines pièces, ou dont on se 
sert comme règle, 

lîmba : bois de l'ouest africain de 

couleur blanc jaunâtre, 

lime : voir dessin. 


Rende 


Plûtepoinrue 



limes 


timon 


: maçon qui 
le limousî- 


lîmon : pièce supportant les extrémités 
de marches d'escalier du côté opposé au 
mur, 

limousin 

exécute 
nage, 

limousinage : ma- 
çonnerie de p E erre 

meulière, moellons ou 
analogue. 

lîmousinant : syno- 

nyme de limousin. 

linceau ; traverse re- 
liant deux poteaux 
pour former linteau 

ouverture. 



Epaule me n t 


limon 
□u -dessus 


d'une 


linçoir ; synonyme de linceau. 

üncrusto (désignation commerciale) : 
papier décoratif très épais, étanche, 

lavable et imprimé en relief. 


linéaire : unitaire de : métré au mètre 
< unitaire * de longueur, par opposition 
□u mètre carré (expression absolument 
déconseillée, ainsi que l'abréviation ml). 

linoléum : revêtement de sol à base 
d'huile de jtn et d'agrégats calandrés sur 
toile de jute (N. B, : on appelle sou- 
vent à tort 4 linoléum » des revête- 
ments du type 4 balatum *, qui n'onl 
dos droit au nom de linoléum). 



linteau ; traverse horizontale au-dessus 
d'une ouverture. 


■ — de décharge : ren- 
forcement hori zon toi 

dans un mur, en bois 
béton armé, métal, etc 
au droit d'un point 
faible. 


lisière : bord d'étoffe 
ou de papier de ten- 
ture. 


lin te an 




.Tracï du chsTrtSga 


Lmtoau ijïs&jffi 



Umâtu AHocii 




Linteau ditfodé 


linteau 





ïinteau préfabriqué 


fisse : barre horizontale servant de 

garde-corps ou de fermeture. 

Itsseuse : instrument mécanique servant 
à étafer ou égaliser béton, mortier ou 
enduit. 






lis 
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lissoir : outil de vitrier servant à la 
pose de vitrauphanies. 

— arrière : bande plate en acier placée 
à barrière d'une finisseuse, servant à 
obtenir une surface plane dans l'exé- 
cution d'une dalle en béton. 



lissoir listel 


listeau : petit filet couronnant la ba- 
guette de la base d'un piédestal. 

listel : petit filet en relief ou bande- 
lette sur un profil de moulure. 


lit : couche de matière. - — ■ Intervalle 
rempli de liant, qui sépare horizontale- 
ment les morceaux de deux assises de 


construction. — 
Plan de clivage 
d'un banc de 
pierre. 

— d'acier : en- 
semble des ar- 
matures d'une 
poutre situées 
dans le même 
plan horizontal 

— de dessous ; 
voir figure* 



Lit de dessus 


Lit de dessous 


— de dessus : 

voir figure. 


— en joint :voir figure. 

— en parement :voir figure. 


liteau ; pièce de bois de petite sec- 
tion supportant une tablette, ou placée 
horizontalement sur les chevrons pour 
supporter des tulles ou des ardoises. 


iitharge : produit utilisé dans la fabri- 
cation du mastic. 

lithographique (calcaire) : calcaire au 
grain très fin utilisé en lithographie. 

lithophone : pigment blanc utilisé dans 
la fabrication de peinture. 


lithopone : pigment constitué par du 

sulfure de zinc et du sulfate de 
baryte. 


lobe : ornement formé par des succes- 
sion d'orcs de cercle. 


loess : limon fin apporté par !e vent 
ou par les eaux. 


loggia : balcon couvert et en retrait 
par rapport à la façade. 

longeron : pièce de bois ou métallique, 
placée dans le sens de la longueur 
d'une poutre. 

long-pan : face ta plus importante d'un 
bâtiment, d'un comble, etc. 

kmgrine : poutre en infrastructure re- 
posant sur des points d'appui liés à 
une fondation (semelles, puits, pieux), 

— de redressement : poutre solidaire 
d'une fondation excentrée. 



longue-vis : man- 

chon de grande torv 
gueur. 

loquet: fermeture j . 

de porte constituée 
d'une tringle plate articulée à une 
extrémité et dont l'autre retombe dans 
une encoche. 



loquet 

loqueteau : petit loquet placé en par- 
tie haute et manoeuvré à 
distance par tirette ou cor- 
don, 

loup : pièce ou travail mal 

exécuté. 

loupe : défaut du bols. 

louve : pièce d'acier scellée 
dans une pierre pour fixer 
les cordages servant à sou- 
lever la pierre. 



loqueteau 


lou 
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louvoiement : technique utilisée pour 
faciliter ['enfoncement d'un tube dans 
te sol en Imprimant à celui-ci un mou- 
vement alternatif de semi-rotation ho- 
rizontale. 



louve 


lucarne : croisée ou châssis en saillie 
sur la pente d'un toit. 


6 Peu* pentes à Uns pente len chien ossh) 

lucarnes 

lucarne bombée ; lucarne à fronton 
demi-circulaire cintré ou en plein cintre, 

— dite capucine ou a croups : lucarne 
comportant deux pans et une croupe 
sur Ee devant, 

— o chevalet : lucarne à deux pans. 

— en défoncée : lucarne rentrante dans 
le comble. 

- — flamande ou à fronton : lucarne dont 
le chapeau est cintré ou droit. 

— en guitare : lucarne circulaire et en 

saillie. 

— œil de bœuf ; ouverture ronde. 


lucarne rampante : lucarne dont la 

pente suit celle du comble. 

— retroussée ou à demoiselle ou en 
chien assis : lucarne dont la pente est 
contraire à celle du comble. 

lumochelle : marbre constitué de débris 
de coquilles agglomérés par une pâte 
durcie. 

lumen : unité de flux lumineux (abré- 
viation : Im). 

lumière : cavité pratiquée dans une pièce 
pour que l'écrou ou la 
tête d'un boulon ne soit 
pas en saillie. 

— du jour (facteur de) : 

rapport de l'éclairement 

naturel (horizontal) en 

un point intérieur à lumière 
l'éclairement naturel ho- 
rizontal à l'extérieur sans obstacle, 

luminaire ; ensemble d'une lampe et des 
appareils accessoires: support, réflecteur, 
réfracteur, etc. 

luminance : flux lumineux envoyé par 

, élément de surface et par élément d'an- 
gle solide dans une direction, 
luminescent (ad j. ) : ayant la propriété 
d'émettre de la lumière sous l'action 

de facteurs physiques tels que la récep- 
tion de rayons ultraviolets ou autres 
(fluorescent si la réémission n'est pas 
absolument instantanée, phosphorescent 
dans le cas contraire). 

lunette : croisement de deux routes en 
berceau dont l'une est moins impor- 

tante que l'autre. 

lut : mastic de garnissage de Joints, 
luter : mastiquer des Joints, 

lux : unité d'éclairement (abréviation . 
Ix> . 

lyre de dilatation : tuyau en forme de 
demi-cercle disposé pour faciliter une 
libre dilatation. 




Lumière 





macabé (régionoî) : couteau à rebou- 
cher utilisé par les peintres. 

macadam : empierrement de sol lié 

avec des matériaux argileux et com- 
primé. — Agrégats durs pour macadam 
ou tarmacadam (laitier, calcaire dur, 
porphyre)* 

macadamiser : couvrir en macadam, 
ma cassa r : bols exotique noir utilisé en 
décoration* 

maceria ; maçonnerie de gros blocs de 
pierres assemblés sans liant, 
mâchefer : résidus imbrûlés dans la 

combustion du charbon, 
machurer (régional) : souiller, salir, 

maçonnerie composite : ouvrage en 

maçonnerie dans la constitution du- 
quel entre deux ou plusieurs maté- 
riaux (tels que pierres, briques, par- 
paings, etc*). 

madré (bois) : bols tacheté, mou- 

cheté, ou à veines de couleurs variées, 
madrier ; planche épaisse (ou moins 
6 à 8 cm d'épaisseur), 
modrure ; dessin de la veine du bols, 

maigre : peu riche en matière noble ou 
très allongé* 

— (béton) : béton contenant très peu 
de liant 

— (colonne) : colonne de fût très 

allongée. 

— (peinture) : peinture avec très peu 
d'huîle. 

maigreur : manque d'épaisseur d'un en- 
duit ou d'une peinture, 
mai lie du bois ; dessin formé par les 
fibres du bols, 
lorsque celui -ci est 
coupé dans le sens 

de la longueur, 

maillé (fer) : syno- 
nyme de treillage. 

main d'arrêt ; patte 
en zinc ou en cuivre, 
clouée d'un côté sur 
l'encaissement, et ra- 
battue de l'autre sur la rive d'un 

chéneau pour la maintenir, 
main-courante : partie supérieure d'une 
rampe, d'un balcon, d'une barre d'ap- 
pui sur laquelle glisse la main* — 


Bande métallique façonnée recouvrant 
le dessus de socle d'un chéneau. 

maison en bonde : maison comprise entre 
deux maisons et ayant en commun avec 



maisons en bande 


— à étage : maison ayant deux niveaux 
d'habitation. 

— isolée : maison dont le gros oeuvre 
est Indépendant de toute autre cons- 
truction * 

— jumelée : maison attenante à une 
autre maison par un mur mitoyen. 

* — à rez-de-chaussée : maison ayant un 
seul niveau d'habitation, 

— sur terre-plein : maison dont le plan- 
cher du rez-de-chaussée est coulé sur 
le terrain préparé à cet effet. 

maître d'œuvre : celui à qui le maître de 
l'ouvrage confie la conception, l'étude, 
la direction des travaux et, éventuelle- 
ment, la coordination des techniciens 
spécialisés. 

. — d'ouvrage : personne physique ou mo- 
rale qui décide de faire exécuter l'ou- 
vrage, choisît les solutions proposées, et 
en assure ou en fait assurer le finance- 
ment. 

mojolique : faïence coloriée et vernissée. 

makoré ; bois d'ébénisterie originaire de 
la Côte d'ivoire. 

malandre : partie pourrie cachée dans 
un bois sain. 

mamelon : partie d'un gond ou d'une 
fiche ayant une forme de goujon, et 
qui entre dans l'œil de la penture ou 
dans la douille de la partie supérieure 
de la paumelle. — Pièce manufacturée 
servant à raccorder sur tube, le bout 
I d'un autre tube de diamètre différent. 



main d’arrêt 
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manchette : bande métallique, utilisée 

en plomberie ou couverture, pour border 

— - (de garantie) : pièce 
métallique située à tout 
emplacement des cou- 
vertures métalliques où 
les conditions d'étan- 
chéité doivent être par- 
ticulièrement observées, 
généralement au droit 
des jonctions des bandes 
de recouvrement, 
manchon : raccord taraudé permetlanl 

de relier deux tubes, 
mandrin : ou tri de plombier servant à 
élargir ou redresser les tuyaux malléa- 
bles (1). — Mâchoire de perceuse ser- 
vant à fixer un foret ou pièces ana- 



logues (2). - — * Poinçon servant 
à percer les métaux chauds (3). 

— Outil-guide, de différents ™ 
diamètres, utilisé pour le man- 
façonnage des crochets oes drîn 
armatures du béton armé. 

matidriner : passer ou mondrin( 1,3) . 
maniabilité (d'un béton) : synonyme 

de workabllîté et d'ouvrabilité. 
manne : panier servant au transport des 
gravoîs. 

manœuvre : ouvrier non spécialisé, aidant 
3e compagnon. 

mansarde: comble brisé (1). Local ha- 
bité sous ce comble (2). 
mansardé (comble) : synonyme de man- 
sarde (1), 

manselïes : bras de demoiselle. 

manteau : partie de cheminée ou de 

foyer de construction faisant saillie 
au-dessus du foyer. 

marbre : calcaire compact dur et fin* 

— brèche : marbre ayant l'aspect de 

la brèche. 

— composé : marbre constitué de par- 
ties juxtaposées de couleurs différentes. 

— simple : marbre de couleur uniforme 
ou simplement veiné. 


marche biaise : marche non balancée, 

mais non perpendiculaire aux limons, 

— dansante : marche de largeur va- 

riant d'une extrémité à l'autre. 

— g iroii née : marche des quartiers tour- 
nants au des escaliers ronds. 

— palière : marche qui borde le palier. 

“ profilée : marche comportant une 

moulure sur le bord. 

marinage ; phase de percement d'un 
tunnel : enlèvement des déblais à la 
suite d'un tir de mines. 

marnage : apport de matériaux humides 
i marne, produits de curage des fossés, 
etc) aux chaussées non revêtues, pen- 
dent les périodes de sécheresse. Va- 
riation du niveau des eaux de la mer, 
due à ta marée* 

marouflage : action de maroufler. — 

Résultat de cette action 

maroufle : colle à maroufler* 

maroufler : coller des toiles fortes sur 
des lambris, des menuiseries, etc., pour 
cacher les joints ou les empêcher de 
s'élargir* 

marron nage : craquelures dans un revê- 
tement de route* 

marteau perforateur : engin à air com- 
primé travaillant en percussion ou en 
rotation. 

martelet : marteau servant à tailler la 
tuile et l'ardoise 

masque étanche : syn. d'écran étan- 
che : revêtements de faible épaisseur 
placé sur ou dans un ouvrage pour en 
assurer l'étanchéi- 
té ou réaliser une 
barrière étanche. 

masse : ou tl I à 
fête très lourde 
servant à enfoncer, 
forger, etc* 

massette : petite 

masse du genre mail- 
let, servant aux tail- 
leurs de pierre, 

massicot: oxyde 
jaune de plomb. 

massif d'ancrage : 

massif en béton ar- 
mé utilisé pour l'ancrage d'une struc 
ture* 



manchon 
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mastic : matière douée de plasticité 
utilisée pour des remplissages, des cal- 
feutrages et des rebouchages* 

— d'asphalte : asphalte additionné de 
bitume asphaltique ou d'huile minérale 
qui, par chauffage, prend une consis- 
tance permettant de couler la matière 
et de l'étendre à la spatule. 

— bitumineux : pâte composée de 

brais de houille modifiés et de matières 
minérales, 

— hydrocorbanê : sorte de béton hydro- 
carboné contenant beaucoup de fi lier, 
mais suffisamment plastique pour n'être 
pas nommé béton, 

— pâteux : produit dont la consistance, 
à froid, est suffisamment molle pour en 
permettre l'utilisation en calfeutrement 
étanche des joints, 

— de vitrier : mastic essentiellement 

constitué par de l'huile de lin et du 
carbonate de calcium. 

masticage : préparation consistant à 

remplir un trou ou une fente de la 
pierre avec une autre matière, de 
même aspect. 

matelas d'air : couche d'aîr réalisée à 
partir de matériaux fibreux ou alvéo- 
lés* 

mater : refouler un métal, en parti- 
culier pour faire un joint, 

mater à refus : refouler une matière 
par chocs répétés pour remplir com- 
plètement un interstice, 
matériau résilient ï matériau capable, 
en particulier, d'absorber les ondes de 
chocs sans les transmettre. 

ma toi r : tige d'acier, à motif gravé à 
une extrémité, servant à reproduire ce 
motif par percussion, 
maturation : durcissement convenable du 
béton , 

méalorub : poudre de caoutchouc natu- 
rel légèrement vulcanisée, que l'on in- 
corpore aux cut-back à chaud. 

médaille : en dehors du sens classique, 
plaquette blanchâtre insuffisamment fon- 
due dans le verre* 

mélangeur : appareil mélangeant de 

['eau chaude et de l'eau froide pour 
obtenir une eau de température donnée. 

membre : partie d'un élément d'archi- 
tecture. 


membron : tige recouverte d'une feuille 
métallique placée en 
partie haute de brlsis. 

membrure : grosse 
pièce formant point 
d'appui dans une char- 
pente. 

mémoire : relevé de 

travaux, après exécu- 
tion, remis pour mcmbron 
demande de règlement. 

meneau : montant ou traverse de sec- 
tion relativement faible divisant une 
ouverture* 

meniane : petite terrasse ou balcon sur 
colonnes. 

— (colonne) : colonne supportant un 

balcon* 



mensole : clef de voûte. 

mentonnet : pièce saillante fixée à une 
roue ou à un arbre tournant, pour déter- 
miner un arrêt lorsqu'elle se rencontre 
avec une autre pièce fixe, — Conduit 
placé dans i'embrasure des portes ou 
sur leur montant peur recevoir te bout 
du battant des loquets. 

— de sûreté : extrémité de crémail- 

lère de châssis tabatière, percée d'un 
trou pour recevoir un cadenas. 

merroin : bols débité en faible épais- 
seur. 


mérule : champignon poussant sur les 


bois en provoquant 

métol déployé (dé- 
signation commer- 
ciale) : matériau 

obtenu par extension 
de tôle coupée régu- 
'ièrement de coupures 
courtes s'ouvrant en 
losange sous l'effort 
d'extension. 


la pourriture. 



métal déployé 


métallisation : procédé de protection 

des surfaces métalliques au moyen de 
métal fondu. 


métallme : revêtement ressemblant à la 
pierre et composé de plâtre mélangé 
avec de la chaux et divers agrégats, 
métamorphique (roche) : roche éruptive 
ou sédimentaîre dont la nature a été 
profondément modifiée par la pression, 

métamorphisme t profonde modifica- 
tion produite sur une roche sous l'effet 
d'actions d'origine interne. 
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metotome : synonyme de metoche. 
métoche : espace entre denticules. 
métope : intervalle entre les triglyphes. 

métré : nomenclature complète d'un ou- 
vrage dont le relevé détaillé s'accom- 


pagne a un mesurag 

métreur : technicien 
d'établir 3a valeur 

meulière ; pierre 
dure poreuse à 
gros trous, compo- 
sée de concrétions 
quortzeuses. 

mezzanine : petit 
étage entre deux 
étages p]us élevés. 

* — Fenêtre plus 
large que haute. 


e précis. 

du bâtiment chargé 

des ouvrages. 



mitre : couronnement de conduit de 

fumée de section rectangulaire, ouvert 
en haut. 


mitron : couronnement de conduit de 

fumée de section circulaire, 
ouvert en haut. 


mixte béton ocier (construc- 
tion) : construction mixte en 
acier avec zone de compres- 
sion renforcée par du béton. 



moabî : bois d'Afrique tropi- 
cale de couleur variant du mitron 
vieux rose au brun rougeâtre. 


modillon : ornement en forme de con- 
sole de peu de hauteur. 


modulation : action de moduler, — 

Résultat de cette action. Synonyme de 
coordination modulaire. 


mi-bois: voir assemblage Cfîg. p. 21). 

micaschiste : roche feuilletée à base de 
quartz et mica t 

microclimat : ensemble des conditions 

locales comprenant l'atmosphère, l'humi- 
dité, les précipitations, l'insolation et 
de leurs variations dans ie ^ 

temps. K 

mignonei te : gravi I ton roulé de 
petites dimensions. 

— ‘ lavée : parement en gravil- 
lon roulé mis à jour après la- 
vage au jet* 

mine oronge : pigment obtenu 

par calcination de la céruse. Sy- 
nonyme de rouge de Saturne. 

minium : poudre d'un rouge vif - 
utilisée comme pigment. Syno- m j rç 
nyme de rouge de plomb. & 

minute : pièce originale d'un gîîs- 

plan, d'un devis, d'un mémoire, Bière 
etc. 

mire : jalon mobile utilisé pour faire 
des nivellements. 


mise en cavciier : action de mettre 

les terres en tas en les superposant. 

mise en fiche : action de piquer la pointe 
du pieu à l'emplacement fixé pour son 
battage et de l'attacher ou guide de 
la sonnette, 

— en plomb : action d'enchâsser des 

morceaux de verre dans les rainures la- 
térales de minces lames de plomb, 
mitigeur : synomyme de mélangeur* 


module : unité de longueur fondamen- 
tale dans un projet ou un ensemble 
ou une industrie, les distances impor- 
tantes étant des multiples ou des frac- 
tions simples de module. 

— de richesse (d'un mortier ou d'un 

béton bitumineux) : rapport du pour- 

centage de liant (exprimé en poids des 
agrégats) à Ja racine cinquième de îq 
surface spécifique de l'ossature miné- 
rale (surface exprimée en mètres carrés 
par kilogramme)* 

moduler : choisir pour les matériaux, 

éléments de construction, etc., des di- 
mensions en fonction d'un module* 

modulor : échelle de proportions élaborée 
par Le Corbusier et tirée des proportions 
du corps humain. 

moellon : morceau 
plus ou moins 
irrégulier de pierre 
calcaire (voir fi- 
gure), 

— d'appareil : 

moellon équarri et 

piqué* 

moellon bloqué : 

moellon non équar- 
rissable. 

— brut : moellon 
non taillé. 

— en coupe: 

moellon posé sur 
champ* 



moellon brut 
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moellon ébousiné: 

moellon taillé gros- 
sièrement, 

— grisant : moel- 
lon ayant du lit 
et à tailler légè- 
rement, 

— piqué : moel- 
lon piqué à la 
pointe du marîea 
arêtes vives, 

— de plat : moellon 

— • préscté : pierre : 
à sa cote définitive 



moellon smîllé 


pour avoir des 

placé sur son lit. 
:iée à la carrière 


monolithe (adj,} : d'un seul bloc. 

tnonocable à va-et-vient : transporteur 
aérien constitué par un câble sans fin, 
actionné par un treuil, 

monocouche : enduit léger pouvant 

être appliqué en un seule couche de 
12 à 20 mm en deux passes successi- 
ves, sur le gobetis. 

monophasé : à une phase 

monoroil : appareil de levage et de ma- 
nutention, roulant sur un seul rail sous 
lequel il est suspendu. — Rail support 
du monoroil. 


— smîllé : moellon taillé à la smille. 


monostyle : colonne à fût unique. 


moeïlonoille : groupe ou maçonnerie de 
mêmes moellons. 

moie : cavité dans une pierre conte- 
nant de la terre. 

moignon : premier élément d'une des- 
cente d'eau pluviale, solidaire de 
l'étanchéité. 



moignon 


moirure : altération de la couleur affec- 
tant la matité d'une peinture et lui 
donnant un aspect chatoyant. 


moïse î pièce de 
charpente dou- 
blée pour facili- 
ter son assembla- 
ge avec d'autres 
pièces. Perche ho- 
rizontale d'écha- 
faudage, 

mollasse ; roche 
verdâtre claire, 
tendre, à grains 
quartzeux et cal- 
caires. 



mâle î ouvrage en 

maçonnerie protégreant l'entrée d'un 
port ou divisant un bassin en darses, 


montant (joint) : joint vertical. 

montée d'une voûte : hauteur sous la 
clef 

montre : partie basse de vitrine de 

devanture. 

moquette (ou tapis moquette) : tapis 

généralement commercialisé au mètre) 
dont la surface d'utilisation est un ve- 
lours. 

moraillon : pièce métallique de fer- 

meture à charnière, 
avec trou où passe 
un anneau bloqué 
par un cadenas. moraillon 

mordre : décaper à l'acide. 

morfil : petites dents ou Irrégularités 

sur un tranchant* 

* morizet : boulin placé horizontalement 
le long d'un mur, au droit d'une ouver- 
ture, pour supporter le bord d'un plan- 
cher d'échafaudage* 

mors : synonyme de mâchoire d'étau. — 
Synonyme de tenon (généralement pour 
gros assemblage), 
mortaisage : action de mon- 
tai ser. 

mortaise: cavité pratiquée 
dons une pièce, pour recevoir 
le tenon d'une autre pièce 
(voir assemblage), 
mortaîser : faire une ou des 
mortaises dans une pièce, 
mortaiseuse : outil mécanique 
pour percer des mortaises à ['aide d'une 
mèche en spirale tournant très vite. 

manier : mélange de chaux ou de ci- 
ment, de sable et d'eau. 
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mortier activé : mortier qui a subi un 
traitement en vue d'accroître son ou- 
vrabüité. 

— d'asphalte : mélange de sable fin 

et de fi lier contenant des gravillons 
mélangés chauds avec du bitume, mis 
en place à chaud et cylindre. 

— asphaltique : mélange d'une matière 
asphaltique avec du sable, 

bâtard : mortier dont le liant est 
un mélange de chaux et de ciment. 

— colloïdal : mortier rendu colloïdal 

par différents procédés ou l'addition de 
différents produits, 

mosaïque : en maçonnerie représente 
un type d'appareillage* 

motopaver : gros engin automoteur per- 
mettant d'enrober le liant et de mettre 
en place des agrégats, généralement 
composés d'éléments de grosseur s'éche- 
lonnant entre 2 et 16 mm. 

moucharaby : grillage en bots très serré, 
placé devant une ossature pour mas- 
quer la vue vers l'intérieur des locaux. 


mouillant (agent) : 

adjuvant dont la 
propriété est d'a- 
baisser la tension 
interfaciale entre 
phase solide et 
phase liquide, 

moulinage : action 
de mouliner, 

mouliné (bois) : 

bois piqué de vers, 
les trous laissant 
échapper une pou- 
dre farineuse, 

— (joint) : joint 

dressé par mouli- 
nage. 

moulinée (pierre) : 

pierre égrenée par 
action de l'humi- 
dité. 

mouliner: passer 
la pierre ou le 
marbre au grès 
avec la molette ou 
le marteau. 



mouton à vapeur 
à simple effet 



mouche : élément décora- 
tif de petites dimensions. 

— - Morceau de zinc ou 
de cuivre de petites di- 
mensions que l'on interpose 
entre la tête du clou et 
la bande de plomb à 
fixer. — - Extrémité tran- 
chante d'une tarière de mouche 
forage, de forme concave. 


moulure : décoration obtenue en répé- 
tant un profil courbe sur une grande 
longueur — Languette de bois en deux 
parties permettant la protection méca- 
nique des fils électriques. 

moussant : produit qui, ajouté à un 

béton, est susceptible, après agitation, 
de former une mousse composée de 
bulles d'aîr. 



mouchetis : enduit de mortier, plâtre, 
etc., de fini granuleux projeté mécani- 
quement ou au balai* Synonyme de 
crépi tyrolien. 


mouchette : saillie placée devant l'en- 
taille de larmier pour faciliter l'action 

de celui-ci (1). — Résidu de plâtre 
gros après son passage ou tamis (2). — 
Rabot avec fer en 
creux servant à for- 
mer et arrondir les 

baguettes (3). 

moucheture : altéra- 
tion non uniforme de 

la couleur d'une pein- 
ture caractérisée par 
l'apparition de taches 

nombreuses et serrées. , .. 

de garantie 



moufle î outil de manutention réalisé 
par l'assemblage de poulies. 


mousse a base d'urée formol : isolant 
thermique à base de résine thermo- 
durcissable. 

■ — - de laitier ; sy- 
nonyme de laitier 
expansé. 

mousseline : verre 

portant de petits 
dessins dépolis* 

mouton : bloc métal- 
lique de percussion 
d'une sonnette. — 

Support de cloche 
— Epaisseur irrégu- 
lière se formant à 
la surface d'un ver- 
nis ou enduit appli- 
qué à trop basse 
température. 


Piiïon üu 

Wa 

masse lotie 
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Cylindre 
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Pieu 

mouton 

automatique 


— (bottant) : voir battant mouton. 
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mouvement (des terres) : opé- 
ration consistant à exécuter 
ou moyen d'engins le transport 
des terres. ■ — - Tableau statis- 
tique de cette opération. 

movinguî : bols de menuiserie 
jaune safran de la côte occi- 
dentale d'Afrique. 

moye : partie tendre recouvrant une 

pierre dure dans le sens de son lit de 
carrière* 

mukulungu : bols de menuiserie, brun 
rouge, originaire d'Afrique Equatoriale. 

mulot : demi-brique spéciale moins 

épaisse qu'une brique 

multicouche : revêtement 

d'étanchéité constitué de ■SiP 1 ^ 

plusieurs feuilles étan- mulot 

ches, collées entre elles 

soit avec de l'enduit d'application à 

chaud, soit avec du ciment volcanique, 

soit avec du produit pâteux. 

mur en aile ; mur lié à la culée d'un 
pont et biais par rapport à celle-ci. 

— auto-porteur : voir auto-porteur* 

— bahut : mur de faible hauteur (gar- 
de-corps, margelle, etc.). 

— - banché : mur en béton réalisé à 
l'aide de coffrage appelé banche, 

— déversé î mur qui n'es plus d'a- 
plomb. 

— dosseret : mur en exhaussement des 
murs pignons pour y adosser [es tuyaux 
de cheminée. 

— en décharge : mur soulagé par des 
arcades. 

— d'enveloppe : mur doublant un ou- 
vrage de fumisterie. 

— gouttereau : mur sur lequel reposent 
les gouttières. 

— mitoyen : mur séparant deux pro- 
priétés* 

— orbé : mur sans aucune ouverture sur 
lequel on simule des baies, des arcs. 

— ossature : mur comportant une ossa- 
ture, un revêtement extérieur et un revê- 
tement intérieur. 


— pignon : mur perpendiculaire aux 

voles de desserte, réunissant les extré- 
mités des deux murs de face. 

— de refend : voir refend. 

— de remplissage : mur qui joue uni- 
quement un rôle de fermeture, 

— en retour ; mur lié à la culée d'un 
pont et perpendiculaire à celle-ci. 

— rideau : panneau mince et léger que 
l'on accroche à l'ossature portante pour 
constituer la paroi qui clôt le bâtiment. 

— de soutènement : mur butant des 

terres. 



mur do soutènement 



— (gras) ; mur portant des charges 
et spécifiquement prévu pour cela, 

museau (de cîéï, (de panneton) : extré- 
mité du panneton de clé agissant sur 
la gorge et les barbes du pêne. 

musique : synonyme de mouchette (2). 
musoir : extrême pointe d'une digue 
ou d'une jetée - tête d'écluse. 

mutule : modillon carré placé dans une 
corniche. 



mouton 


j 



nacarat ; rouge clair, intermédiaire 
entre rouge cerise et rose* 
nacelle ; élément architectural de pro- 
fil en demi -ovale. 

- — - de rsettayoge : sorte de panier que 
l'on suspend à des cables et utilisé par 
les laveurs de vitres. 

naga : bois de menuiserie 

brun jaunâtre ou rougeâtre, 
originaire du Cameroun. 

naissance : point où débute 
un élément d'architecture ou 
de décoration. 

’ — d'un enduit : bande d'en- 
duit entourant des croisées 
ou autres éléments. 

— d'une voûte : base de Sa voûte; en- 
droit ou commence la cambrure. 

Napoléon : marbre du Pas-de-Catais. 

(Napoléon rosé, Napoléon gris, Napo- 
léon Cardine). 

nappe phréatique : présence d'eau 

constante dans un terrain* 

nébute ; ornement en 

forme de feston à fond o. /^\ /z 
arrondi. 

nef : espace compris - 

entre deux rangées de ~ — 

piliers ou colonnes nébule 

soutenant les voûtes 
d'une église. 

neige (blanc de) (désignation com- 
merciale) : blanc de zinc particuliè- 

rement pur. 

néoprène : caoutchouc synthétique. 

nervure : moulure ou élément long et 
saillant; en particulier, petites poutrel- 
les apparentes à la sous-face d'un plan- 



n a celle 



nervures 


cher en béton armé ou d'une voûte en 
pierre ou béton. — Entaille dons un 
matériau permettant d'assembler un 


autre matériau, en particulier, entaille 
dans une huisserie ou un poteau en bois, 
pour y faire pénétrer une cloison en 
briques ou en carreaux de plâtre, ou 
entaille dans une pente, sous une cou- 
verture métallique pour effectuer une 
soudure au droit des deux 
joints. 

nervure (fausse) : voir 

fausse nervure,. 

neutre : ne présentant au- 
cun potentiel par raoport 
à la terre. 

nez : petit bec ayant la 
forme d'un nez, soudé sur 
un tuyau de descente pour 
faire reposer celui-ci sur 
son collier de soutien. 

— de marche : partie saillante de la 
marche généralement arron- 
die ou moulurée* 

nîangon : bois de menuiserie 
brun rosé ou brun rouge ori- 
ginaire d'Afrique* 

nickel âge : dépôt étectroly- 

tique de nickel. 

nid : défaut de la masse du béton dû 
à une ségrégation locale. 



nuz 

de 

marche 



rcife : partie supérieure d'un banc d'ar- 
doise* 

Nil (vert) : vert 

clair, 

nrové : bois de niveaii 

menuiserie 

originaire d'Afrique équatoriale. 

nîpple : met anglais désignant des ron- 
delles de connexion formant joint entre 

les sections d'une chaudière ou de ra- 

diateurs. 



niveau : instrument pour mener une 

ligne horizontale, pour vérifier si un 






1 
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niveau 


pion est horizontal, et pour déterminer 
les différences de hauteur, — Ensemble 
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des locaux situés sur un même plan 
horizontal. 

nivelege automatique : dispositif per- 

mettant, par une diminution 
de la vitesse, d'obtenir un 
arrêt plus précis de la cabine 
d'un ascenseur au niveau du 
palier. 

nivefette : mire de paveur 

permettant de vérifier le nivel- . . 
lement. niveletie 

nfveleuse : engin de terrassement auto- 
moteur muni d'une lame orientable ser- 
vant à profiler la surface du soi. 

nivellement : action d'égaliser un sol 

pour le rendre pion. 

nœud : (en dehors du sens classique ) 
parties saillantes entre lesquelles passe 
l'axe de la charnière, dite fiche à noeuds. 

— à embase ; soudure circulaire sur 
une emboîture battue en plomb. 

— d'empattement : soudure réunissant 

deux tuyaux de plomb dont l'un est per- 
pendiculaire à l'autre. 

— d'empattement biais : soudure réunis- 
sant deux tuyaux de plomb dont l'un 
[oint l'autre en brais. 

— flamand : soudure formant joint dans 
une emboîture battue à l'extrémité d'un 
tuyau de plomb formant bout femelle. 

— de soudure de jonction : soudure réu- 
nissant bout à bout deux tuyaux de 
plomb, 

— de tamponnage : soudure bouchant 
une extrémité de tuyau de plomb. 

noir todj. ) : (en dehors du sens clas- 
sique) qui n'o pas été poli ou blanchi 
à la lime. ■ — - fsubst. ) : rainure peu im- 
portante dans un profil de moulure. 

— antique : marbre très noir 

noix : gorge en demi-cercle, dans te 

battant d'une croisée ou d'un châssis 
recevant la longuette 



noix noquet 


noquef : bande métallique placée dans 
les angles rentrants de couverture en 
tuile ou en ardoise. 

noria : chaîne à godets servant à l'élé- 
vation de l'eau des puits. 


noue: angle rentrant de deux versants de 
couverture Uï. ■ — Synonyme de noquef 

(2) . — Tulle creuse spéciale de noue 

(3) . — Pièce de bois recevant les 
empanons (4). 

noulet : canal fait avec des noues ou 
naquets, — Ferme Inclinée placée à la 
rencontre d'un comble à deux égouts, 
avec ta pente d'un comble plus grand. 

nourrice : renfor- 
cement du dia- 
mètre d'une 
tuyauterie d'alî- 
mentatîon d'eau, 
sur lequel sont nourrice 

groupées des 

prises partielles d'alimentation des divers 
services ainsi que leurs robinets d'arrêt 
et de vïdoge, afin de centraliser en 
un point la manœuvre des robinets 
d'arrêt et de départ. 

nourrir : appliquer du vernis, de la pein- 
ture, de la colle, etc,, en quantité suf- 
fisante pour bien remplir les pores d'un 
support, ou des couches précédentes 
appliquées sur ce support 

noyau de bots : pièce de bois qui reçoit 

dons ses mortaises, le mors des marches 
d'un escalier en bois et dans laquelle 
sont assemblés les limons, appuis et 
rampes. 

— central : surface dans laquelle doit 
passer la résultante des forces appli- 
quées à une section pour que celle-ci 
reste entièrement comprimée. 

-7 à corde : noyau d'escalier taillé 

d'une grosse moulure en forme de corde, 
servant de main courante. 

— d'escalier : partie centrale d'un 

escalier à vis, sur laquelle portent les 
marches. 

— à jour : noyau d'escalier à rampe 
courbe évidée. 

— - roulé : angle roulé en bordure d'une 
feuille métallique sur une rive d'un 
ouvrage de couverture. 

— suspendu ; noyau d'escalier coupé au- 
dessous des paît ers et rampes de chaque 
étage. 

— vide ; synonyme de noyau à jour. 

nu (subsJ : surface unie de parement,, 
généralement utilisée comme repère pour 
mesurer les saillies ou retraits. 




o 


obèche : bois de menuiserie légère, ori- 
ginaire de la côte occidentale d'Afrique. 

ocra fat ion : procédé de traitement du 
béton par du tétrafluorure de silicium, 
augmentant la résistance chimique des 
bétons aux acides et aux différentes 
huiles végétales et minérales. 

ocraté (béton) : béton ayant été traité 
au tétrafluorure de silicium. 

octer ; boucher de très petits trous, en 
particulier, à la fleur de plâtre. 

oculus : petite ouverture ou fenêtre de 
forme circulaire. 


œdomètre î appareil utilisé en méca- 
nique des sols pour mesurer le tasse- 
ment d'un échantillon de terrain sous 
une charge. 

œil : synonyme de oculus. — Ouverture 
ou trou dans une pièce. 

— de bœuf : baie avec une croisée 

ovale ou ronde. 

— de dôme : ouverture ronde ou cin- 
trée de la coupole d'un dôme 

— de pont : ouverture ronde dons une 
pile d'ovont ou d'arrière bec de pont. 

— roulé : œil d'une penture dont l'ex- 
trémité, au lieu d'être repliée et soudée 
sur elle-même, n'est que contournée. 

œuvre (dans) : voir dans œuvre. 

— (hors) : voir hors œuvre. 

— (sous) : voir sous œuvre. 

og nette : ciseau à maçon a tranchant 
très étroit. 


ohm : unité de résistance électrique 

(abréviation : O)* 



ohmmètre : appareil 
directement ou 
indî rectement, 
une résistance 
électrique en 
ohms. 


qui sert ô mesurer, 


oiseau ; apparei 
pour transporter 
le mortier à 
dos. 


oiseau 


okoumé ; boîs 

rose saumon originaire du Gabon, uti- 
lisé dans la fabrication des contre- 
plaqués. 


oléoduc : canalisation de grande lon- 
gueur, transportant du pétrole, 

olon : bois de menuiserie légère d'Afri- 
que Equatoriale. 

ombre (ligne d 1 ) : ligne séparant une 
partie éclairée d'une partie à l'ombre. 

— portée : ombre projetée par un corps 
sur un autre. 

— (terre d') : pigment brun. 

onde : ligne formée d'une succession de 
courbes analogues à 
des vagues. — Mar- 
que faîte sur le bois, 
par fe fer d'un rabot 
à chaque copeau onde 

enlevé. 

onglet : coupe d'une pièce à angle plus 
ou moins aigu (généralement à 45° ï. 

— (boîte o) : appareil servant à faire 
la coupe d'onglet sans tracer. 

onglette ; poinçon de ciseleur, trian- 
gulaire à l'extrémité. 

opacifier : rendre opaque. 'JL 

opocimètre : appareil servant à mesurer 
le pouvoir couvrant des peintures. 

opaline : produit verrier et coloré dans 
la masse, poli mécaniquement sur une 

face, 

operculatîon : opération corrective de la 
pression au moyen d'opercule. 

opercule : petit disque perforé qui, 

placé immédiatement avant les puisages, 
absorbe un excès de pression et limite 
le débit, 

ophite : variété de porphyre (Pyrénées). 

opus incertum : ma- 
çonnerie en moellon 
ou éléments de car- 
reaux, ardoises, etc., 
à joints de forme 

Irrégulière. 

ordre de service : 

pièce écrite stipu- 
lant à un entrepre- 
neur de commen- 
cer les travaux. 

oreiHe : saillie ou applique donnant un 
moyen de fixation ou d'appui, 





m mmi 
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oreillon : partie encastrée d'un appui 
de chaque côté dans les trumeaux, 
organeau : gros anneau d'acier servant 
à attacher les cables. 


outeou : petite ouverture disposée sur 
les versants opposés des couvertures en 
ardoise et qui assure une ventilation 
constante du comble. 


orgueil : grosse cale de pierre ou de 
bois servant de point d'appui à un 
levier. 

oriel ; fenêtre en encorbellement foisont 
saillie sur un mur de façade ; bow- 
window. 


orientation (d'une serrure) ; sens dans 

lequel est placée la plus grande dimen- 
sion du coffre d'une serrure. 

orpin : pigment jaune à base d'arsenic, 

ossature ; partie d'une porte plane sup- 
portant les parois. 

oulice : assemblage d'une pièce de 

bois verticale avec une pièce inclinée, 
s'écrit aussi houlice. 



ouïicé (tenon) : tenon taillé carrément. 


curas t régional ) : conduit 

destiné à évacuer l'air d'un 
four. 

ourlet : rebord de feuille 

métallique repliée sur toute 
la longueur. 


O 

Ordi notre 

G\ 

Rechapé 

ourlets 


outrepossé fore) : voir arc (figure). 

ouverture d'un arc : distance horizon- 
tale séparant les naissances d'un arc, 

ûuvrabilîté : degré de plasticité et de 
facilité de mise en œuvre du béton 
frais. 


ouvrage : partie de construction réalisée 
par la mise en œuvre de plusieurs élé- 
ments effectuée généralement en situ. 


ouvrages (gros) : tous ouvrages de gros 
œuvre, maçonnerie, etc. 


“ menus ou légers : 

tous ouvrages non 
essentiels à lo struc- 
ture d'un bâtiment 
(enduits, cloisons, 
plafonds, lambris, 
moulures) . 

QYe : décoration en 
bas relief en forme 



ove 

de demi -œuf. 


ovicule ï petit ove 

ovocû : bois de menuiserie intérieure, 
originaire d'Afrique. 

ovoïde (voûte) : voûte circulaire en 

pian et de section verticale axiale semi- 
elliptîque. 

origo \ bois africain de menuiserie 




pachomètre : appareil à mesurer l'épais- 
seur des plaques de bords inaccessibles. 

padouk : bois corail, originaire d'Afrique 
Equatoriale. 

paillasse r dalle horizontale servant de 
table, 

paillette : patte métallique permettant 
de fixer une gouttière sur le crochet 
formant support. — Petite pièce d'acier 
placée entre un verrou et sa platine 
pour servir de ressort. 

pai lieux (métal) : métal comportant des 
pailles. 

palambin : marbre blanc d'Italie (Palom- 
bino) . 

polon : appareil de levage utilisé pour 
déplacer verticalement une charge sur 
une course limitée, 

po lançon : pièce de bois armant un tor- 
chis. 

poEastre ou païâtre : fond de coffre 
d'une serrure. 

pale î petite vanne. 

palée : rongée de pieux enfoncés côte 
à côte, 

— de contreventement : ossature ver- 
ticale triangulée capable de reprendre 
des efforts horizontaux (vent). 

palette t plateau de chargement conçu 
pour permettre la manutention par 
chariot élévateur ou par engin de le- 
vage, 

palier : plate-forme servant de repos 

dans un escalier, un perron, les gradins 
d'une salle de spectacle, etc, 

— circulaire : palier placé dans la cage 
d'un escalier à colimaçon, 

— de communication : palier desservant 
plusieurs appartements situés au même 
niveau. 

— de repos : polîer intermédiaire d'un 
escalier, ne desservant aucun local, 

palïère (marche) ; marche directement 
au bord d'un palier ou desservant une 
porte ouvrant sur l'escalier. 


palifier : affermir un sol avec des pilo- 
tis. 

palissandre : bols exotique d'ébénisterïe, 

palonnier : outil de manutention per- 
mettant d'accrocher une charge à des 
élingues de direction presque verti- 
cale. 


pâlotte : pierre de taille (pâlotte banc 
franc, pâlotte banc royal). 


polploncho t tôle métallique longue, pro- 
filée, enfoncée à 
la façon d'un pieu 
et assemblée avec 
des palplanches 
voisines pour faire 
un barrage de pro- 
tection contre les 
eaux. 



palplanche en béton 


-D 1 

Co mégie 


Ame rectiligne 



Lockowanno Universel 


\g\ /b/ 


Ame en U 



Lorsien 


Rontom* 


Ame en double U au en onde 



Terres rouges 


Ame en Z 
Bombas fldVal 



Palplanches tubulaires 



Ë*Jval Ougrëe 

palplanches métalliques 


pon 
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pan de bois : ossa- 
ture en bois rempla- 
çant un mur porteur. 

— de comble : un 

des versants d'un 
comble. 

— coupé : mur de 

faible largeur reliant 
deux murs voisins et 
évitant un angle 
accusé, à la jonction 
de ces deux murs. 
— - Partie d'arête 
abattue, 

— de fer : ossa- 

ture en fer rempla- 
çant un mur porteur. 

pan de mur : en- 

semble d'un mur du 
sol au sommet 

p a n ac b e : élément 

de décoration en 



forme de plumes 
dans les chapiteaux, 
etc, — Feuilles d'or- 


nement découpées dans la platine d'une 
targette, d'un loqueteau, - — Surface 
triangulaire décorée sous une voûte 
(dôme, etc.). 


I l'ossature, cette dernière restant vi- 
I sibîe, 

— de fibres : matériau constitué de 
fibres végétales liées par un liant orga- 
nique, 

— à glace : panneau sous plate-bande 
d'encadrement. 

— incorporé : panneau chauffant de 

sol, plafond ou mur Incorporé à la 
construction. 

— de particules : matériau constitué de 
petits fragments de bois ou d'autres 
substances ligne- cellulosiques réunis par 
un liant. 

— sandwich : utilisé généralement 

comme mur et qui comporte une ma- 
tière isolante prise entre deux plaques 
de parement, 

— à tubes enrobés : panneau chauf- 
fant, a tubes parcourus par un fluide 
chaud, enrobés dans le béton ou un 
enduit spécial 

— de verrière : grand compartiment de 

vitrage. 

panneresse : face d'une brique ou d'un 
élément de construction parallélépipé- 
dique ayant la surface intermédiaire 
entre la surface la plus grande et lo 
plus petite C celle de la boutîsse) 


poncorpe : ornement représentant une 

guirlande de fruits ou fleurs, 

panier : filtre en forme de panier placé 
à l' intérieur d'un siphon, 

panne : pièce de charpente placée hori- 
zontalement sur les arbalétriers et calée 
par les échanti gnôles, pour supporter les 
chevrons ou îes plaques de couverture. 

— faîtière : synonyme de faîtage, 

— à llerne : panne assemblée dans 

l'arbalétrier et non posée dessus. 

— de verre : tuile en verre. 

panneau : partie, dans l'ensemble, plane 
généralement rectangulaire, avec mou- 
lures et encadrements éventuels, 

— chauffant : appareil ou élément de 
construction chauffant essentiellement 
par rayonnement. 

— de copeaux : voir panneau de parti- 
cules. 

— de façade : façade légère préfa- 
briquée remplissant les vides que laisse 


panneton i partie 

plane dentée de la . 

clef entrant dans une §Ëlg 
serrure. — Partie 
saillante sur le corps panneton 
d'une espagnolette, 
servant à maintenir fermé le châssis. 

pannetonnage : opération consistant à 
attacher par dessous, 
les tuiles d'une cou- 
verture exposée à 
de grands vents. 

panse : partie ren- 
flée d'un baiustre 
ou d'un ornement 
cylindrique. 

pantomètre : instru- 
ment servant à me- 
surer (es angles et pannetonnage 
les distances, 

papier anglais ; feuille de papier per- 
mettant d'isoler une feuille métallique. 

— d'aluminium : papier isolant recou- 
vert sur une ou deux faces d'une mince 
couche d'aluminium. 
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papier d'apprêt : voir apprêt. 

— kraft : proche du papier d'embal- 
lage. 


de tenture : papier peint. 


papillon : clef de manœu- 
vre d'un registre tournant 
autour d'un axe. 



para : rouge synthétique. 


parabole : synonyme de 

fond de foyer ouvert. 


papillon 


parachute : mécanisme installé sur une 
cabine d'ascenseur pour freiner celle-ci 
dans sa descente, dans le cas d'une 
rupture de câble. 

parc foudre ; limiteur de surtension conçu 
pour protéger le matériel électrique contre 
les surtensions atmosphériques, 

parofouille ; profondeur supplémentaire 
donnée à une fondation de barrage, 
ou droit du parement amont, pour 
mieux ancrer l'ouvrage et augmenter 
le cheminement d'eau éventuel sous 
îa fondation. 


parage : dernier poli donné aux pièces 
de menuiserie et de charpente. 

parapet î garde-corps. 

parapluie : protection provisoire contre 
la pluie au-dessus d'un bâtiment en 
cas de travaux d'entretien. 


— (distribution en) : système de dis- 
tribution dans lequel la ceinture prin- 
cipale est reportée à l'étage le plus 
élevé du bâtiment 


Flotteur à contodour 



parcellaire (pion) : plan communal don- 
nant toutes les parcelles de terrains, 
les voles et les constructions. 




parement 


parclûse ou pardouse : petite baguette 
rapportée, maintenant une vitre non mas- 
tiquée ou simulant un 
encadrement, 

pareloser : rapporter 
des moulures dans des 
pilastres. 

parement : surface 

apparente d'un ouvrage 
— Face d'une pierre 
de taille avant d'être 
ravalée ou polie, — 

Gros blocs de pierre 
ou grès bordant un sol 
pavé. — Garnissage 
en mortier ou en 
plâtre analogue à 
l'embarrure, mais situé 
sur une rive latérale. 


parement 


— assise : appareillage de moellons 
posés par assises horizontales sur une 
meme hauteur. 


— brut : surface de pierre ou de bé- 
ton laissée telle que après montage 
ou décoffrage, 

— débruti : parement taillé grossière- 
ment pour enlever les aspérités et dé- 
gauchir la face vue pour donner un 
aspect rustique. 

— loyé : parement de moellons ten- 
dres dont la finition s'effectue à la 
laye. 

— piqué : parement présentant des 
creux allongés obtenus par percussion 
avec des outils tels que broche, pique, 
aiguille, 

— smillé : parement sillonné de traces 
courtes et parallèles généralement 
obliques et réalisé à la smille (petite 
pique}. 

— têtue : parement en moellon dur 
dressé à la pointe et à la masse du 
têtu. 


pare -pi u te : feuille ou membrane desti- 
née à s'opposer à la pénétration de la 
pluie à l'intérieur d'une façade ou d'une 
toiture, 

pare-soleil : dispositif de protection 

contre le soleil, Syn. brise-soleil 

pare-vapeur ; feuille ou membrane desti- 
née à arrêter Je déplacement de la va- 
peur d'eau à travers une paroi 
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- 128 - 


pas 


pare-venf : feuille ou membrane destinée 
à s'opposer au déplacement de l oir entre 
^extérieur et l'intérieur. 

paroi : terme désignant les éléments 
constituant les faces des ouvrages (fa- 
çades, cloisons, planchers et toitures), 

— berlinoise : système d'étaiement de 
fouille de grande profondeur compor- 
tant des supports verticaux en fers H 
ou puits bétonnés, 

— moulée : parement ou mur en béton 
moulé dans le sol et permettant d'ef- 
fectuer des fouilles de grande profon- 
deur. 

parpaing : pierre naturelle taillée, ou 

élément parallélépipédique en béton, de 
l'épaisseur du mur. 

— d'appui ; pierre placée dans l'ébra- 
sure et servant d'appui à une menuise- 
rie de porte ou croisée. 

— d'échiffre : partie de limon en pierre 
recevant les marches d'un escalier 

parquet ; revêtement de sol en lames 
ou panneaux de bois. 



à coupe perdue 


J \ 


à coupe de pierre 


M 


N 

|î— 
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ù toinïs sur lambourdes 
Parquefs ô I Anglaise 




A en pomi de Hongrie 
B retourné sut tout sem 
C retourné ou milieu 
D en éventail 

E m o souque 


— à l'anglaise; parquet dont les lames 
sont toutes disposées parallèlement. 

— à l'anglaise — à coupe de pierre : 

parquet à l'anglaise dont les lames sont 
de même longueur et dont les joints à 
travers bois sont chevauchés suivant un 
espace régulier. 

— à l'anglaise — à coupe perdue : 

parquet à l'anglaise dont les lames sont 
de longueurs disparates et tes joints 
répartis irrégulièrement 

— à l'anglaise — à joints sur lam- 
bourde : parquet à l'anglaise dont les 
extrémités des lames reposent sur les 
lambourdes. 

parquet à bâtons rompus ; parquet dont 

les lames, de dimensions Identiques, sont 
disposées parallèlement entre elles par 
travées et s'assemblent, en bout et 
d'équerre, avec le champ des lames des 
travées contiguës. (Voir figure)* 

— contreplaqué ; synonyme de parquet 
latté. 

— en éventail : parquet dont les frises, 

plus larges d'un bout que de l'autre, 
imitent la forme d'un éventail. 

— en feuilles : dit parquet à la fran- 
çaise ou parquet Versailles. — Parquet 
composé de panneaux assemblés dans 
des bâtis* 

— en fougère : synonyme de parquet 
à point de Hongrie. 

— lûtté : parquet dont les frises sont 
des panneaux contreplaqués de grandes 
dimensions. 

— en marqueterie : parquet composé 

d'un ensemble de panneaux constitués 
par de petits éléments de bois précieux 
posés en mosaïque, disposés à l'intérieur 
d'une bordure d'encadrement. 

— mosaïque : parquet constitué de pe- 
tit panneaux constitués eux- mêmes de 
lamelles collées entre elles, 

— en point de Hongrie : parquet dont 
les lames, disposées comme celles du 
parquet à bâtons rompus, ont leurs 
extrémités coupées d'onglet suivant un 
angle compris entre 45 et 60°. 

parqueteur ; ouvrier spécialisé dans la 
pose des parquets, 

pes d'âne : escalier ayant une faible 
hauteur de marche avec un large giron. 

passe ; synonyme de passe-partout 

— Pierre débitée dans le sens du lit de 
carrière. 


pas 
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passe-chevron : crochet à pointe, fixé 
directement sur un chevron dans le cas 
où on ne peut placer de liteau, 
passe navigable r élément de cours d'eau 
navigable entre deux étendues ou cours 
d'eau plus importants* 
passe-partout ; clé permettant d'ouvrir 
de nombreuses serrures. — Grande scie 
à bois sans cadre. 

passivation : état que prennent certai- 
nes surfaces métalliques sous l'effet 
d'un traitement chimique ou électroly- 
tique et qui est caractérisé par une 
amélioration de la résistance à la corro- 
sion* Traitement complémentaire des 
surfaces des métaux. 


Pâte de verre : revêtement décoratif 
constitué de petites plaques dont l'as- 
pect tient à la fois de la céramique 
et du verre. 

patin: cale (synonyme de semelle): — 
Pièce en bois sur laquelle 
repose le limon d'un escalier 



patte 

d’agrafe 


patio : syn. de atrium. 

patte d'agrafe : petite pièce 
métallique façonnée pour re- 
lier plusieurs feuilles métal- 
liques de couverture. 

— à chambranle : clou aplati du côté 
de la pointe pour fixer au mur un 
chambranle. 

— d'éléphant : base 

élargie d'un poteau 
en béton armé ou 
d'un puits, 

— d'oie : outil de 

dressage des enduits 
en plâtre, dans les 
endroits difficiles à 
atteindre. Assemblage 
de charpente qui pré- 
sente en plan une 
forme triangulaire. 

— à scellement : 
pièce métallique plate à une extré- 
mité pour fixer une pièce de bois, 
métallique et pointue ou contournée 
à l'autre extrémité pour être scellée 



— à tasseau : bande métal- 
lique fixant sur le voligeage 
les tasseaux destinés à rece- 
voir les couvre- joints. 

paumelle : ferrure pivotant 

sur gond, permettant l' ou- 
verture d'une porte, d'une 
croisée, d'un châssis. < — 



paumelle 
à droite 


Synonyme de pomelle. Une paumelle 
est dite * à droite » 

{ou à gauche) lors- 
que la tenant de telle 
sorte que le nœud de la 
branche male soit à la 
partie inférieure et l'ou- 
vrant â deux mains com- 
me un livre, les lames 
présentant leur face frai- 
sée, on tient dans la 
main droite (gauche) la 
branche mâle, 

pavage mosaïque : revê- 
tement de chaussée cons- pavage 

ti tué par des pavés de mosaïque 

petites dimensions, pres- 
que cubiques, posés à la main en évi- 
tant les rangs rectilignes. 

pavé de verre : bloc de verre moulé 
utilisé pour le béton translucide. 

pavillon : panneau en bois ou métallique 
placé en imposte de croisée pour mas- 
quer un store ou une jalousie. 

P. A. 2. : plan d'aménagement de zone. 
C'est le plan d'urbanisme de la Z.À.C. 

peau de crapaud : défaut apparaissant 
à Sa surface des peintures lorsqu'on 
applique deux couches de peinture l'une 
sur l'autre, avant séchage complet de 
la couche sous-jacente. Synonyme de 
crocodilage, peau de crocodile. 

— d'orange : défectuosité des surfaces 
peintes se présentant sous la forme d'un 
moutonnement caractéristique, susceptible 
d'affecter leur facteur de réflexion. 

pédicule : petit pilier. 

pédïluve : bac pour le lavage des pieds. 

— Bac recueillant les eaux sous une 
douché. 

pegmatite : granit contenant très peu 
de mica. 

peignage : action de peigner, 

peigner : imiter les veines du bois. — 
Strier le parement d'un enduit. 

pendoge : angle fait avec l'horizontale 
d'une couche de terrain, 

peinturage : action de peindre (ou de 
peinturer), et le résultat de cette action. 

peinture bitumineuse : peinture à liant 
bitumineux. 

— à la colle : peinture dont le lîant ; 
en dissolution dans l'eau, est constitue 
par une colle. 
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peinture dispersion : peinture consti- 

tuée par des dispersions de pigments 
au sein d'un vernis dispersion, 

— émail : peinture donnant des feulls 
particulièrement durs, résistants/ lisses 
et brillants. 

— émulsion : peinture dont le liant 

est constitué par une émulsion f mé- 
lange intime de deux liquides non mis- 
cibles) . 

— à l'huile : peinture dont le liant est 
exclusivement composé par une ou plu- 
sieurs huiles grasses. 

- — intumescente : peinture de protec- 
tection au feu des structures. 

— laque : peinture à très haute finesse 
de broyage, susceptible de produire des 
feuils durs et lisses, donnant en outre 
une impression de profondeur. 

— au latex : peinture-émulsion dont le 
liant a été formulé à partir d'un tatex 
artificiel. 

— métallisée t peinture coroctérîsée 

par l'adjonction, en faible proportion, de 
pigments métalliques, 

peinturer : appliquer sur des subjectiles 
des peintures ou des vernis à des fins 
de protection ou de décoration,. 

pelage : altération d'une surface peinte 
caractérisée par des décollements partiels 
ou totaux d'une ou de plusieurs couches. 

pelleteuse : engin de travaux publics. 

pêne : partie mobile d'une serrure/ d'un 
verrou, d'une targette, dont l'extrémité 
pénètre dans îa gâche. 

— à demi -tour : pêne dont le bout est 
taillé en biseau et fonctionnant sons 
clé, 

— dormant : synonyme de pêne ordinaire 
(fonctionnant avec une cléh 

pénétromèfrre : appareil utilisé en mé- 
canique des sols qui mesure la résis- 
tance à l'enfoncement d'un tube^ ac- 
tionné par vérins permettant de déter- 
miner en particulier le taux de travail 
admissible du sol, 

penne : solive très importante. 

penné (adj.J : ayant la forme des bar- 
bes d'une plume. 

pentaele : étoile à cinq branches. 


penture : bande de 
métal fixée sur une 
porte r un volet, et 
assemblée sur un 
gond. 

penture 

perche : pièce de 

bois longue, ronde et de faible section. 
— Dans un échafaudage, les pieds 
verticaux sont les échasses et les pieds 
horizontaux, les moïses, 

perdue (porte) : porte unie, affleurant 
le nu d'une paroi. 

pergola : sorte de tonnelle comportant 
des poteaux ou colonnes et des pou- 
trelles à claire-voie formant toiture, 
perüte : agrégat d'origine volcanique 

très léger. 

perméance à la vapeur ; 

quantité de vapeur d'eau 
traversant l'unité de sur- 
face d'un élément par 
unité de temps et pour 
l'unité de différence de 
pression, de vapeur, entre 
J es ambi ances séparées par 
l'élément. 

perré : revêtement incliné perré 

en pierres sèches, ou ma- 
çonnerie hourdée protégeant les rives 
d'une berge. 

perron : escalier extérieur à un bâtiment 
donnant accès au rez-de-chaussée plus 
ou moins surélevé, 

perron (chute d'eau) : chute d'eau à 
étages, 

persienne : fermeture de croisée, châssis 
ou porte opaque, à ['exception éventuelle 
d'un faible jour obtenu par des lamelles 
inclinées ou une ouverture réduite (en 
cœur, losange, etc.) à 
la partie supé-rîeure. 

pertuis; trou, ouverture, 
pervibration ; action de 
pervibrer, 

pervibrer : vibrer 3e bé- 
ton dans la masse à 
l'aide d'appareils de di- 
mensions appropriés à 
l'ouvrage, 

pervîbrateur ; appareil 
permettant de pervibrer 
le béton, 

petit bois : petit mon- 
tant ou petite traverse 
en bois, dans une croisée, 
réduisant la surface de 




Poignée 



vitres. 
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petit fer : petit montant ou petite tra- 
verse métallqiue dans une croisée, ré- 
duisant la surface des vitres, 
phosphatation : procédé de protection 
des fers et aciers contre la corrosion 
au moyen de phosphates. 

photo-élastidinétrie : mesure des dé- 
formations internes, sous efforts, de 
maquettes d'ouvrage réalisées en ma- 
tière plastique transparente, par exa- 
men à la lumière polarisée. 

photogrammétrïe : procédé d'établisse- 
ment de plans et de cartes topogra- 
phiques à partir de photographies ter- 
restres ou aériennes, 

pic : pioche servant à obtenir un par^ 
ment éclaté, 
picot : petit pieu. 

pièce : espace clos comportant une ou 
plusieurs ouvertures et constituant un 
élément de logement. 

d'oppuî : traverse basse du dormant 
d'une croisée au-dessus du jet d'eau, 
pied : partie verticale supportant une 

voûte. 


pied d'aile : largeur de 0,33 m à ajou- 
ter autour de la partie mitoyenne d'un 
mur, dans un décompte de mitoyenneté. 

- — de biche : levier à bout fendu ser- 
vant à arracher les clous. 

— de chèvre : forme servant à faire des 
plis dans les feuilles métalliques. 

pied-droit : synonyme de piédroit, 
piédestal : support isolé, de statue, 

vase, etc. 

— continu : synonyme de soubassement, 

piédouche : petit piédestal, base de 

Palustre, etc. 

piédroit : partie verticale d'un mur sous 
une retombée de voûte, — Partie de 
jambage d'une porte ou fenêtre, com- 
prenant le chambrante, le tableau, la 
feuillure, l'embrasure et l'écoinçon (voir 
jambage) . 

pierre appareillée : pierre taillée sous 

toutes ses faces, s'opposant au moellon, 

— artificielle : aggloméré en forme 

de parpaing plein, dont le parement 
ressemble à la pierre. 

— à bâtir : meulière, moellon, granit. 



pieux métalliques à vis 



Mur existant à 
reprendre en 
sous -œuvre 

Tè!e de réparl ifio?i 

Piston du vérin 


\ Ex ccivoFion 


Eléments de pieux 
en béton onmè 


Bon sol 


Coupe A - 8 
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pierre d'évier ; pierre taillée et percée 
d'un trou pour l'écoulement des eaux 
ménagères. 

— peïlrculoire : plaque de pierre de 
faible épaisseur* 

— ponce : synonyme de laitier expansé. 

— reconstituée : béton dont le liant est 
an généra] du ciment blanc et l'agrégat 
de la pierre concassée, particulièrement 
choisie pour sa couleur ou sa dureté, 

- — sèche : assemblage de pierres pour 
constituer un mur, mais sans apport 
de mortier. 

— de taille : p r erre calcaire utilisée 

normalement F Sons enduit extérieur et 
dont le dureté — d'où l'emploi — varie 
avec bon g i ne. 


pigment ; matière colorante pulvérisée 
utilisée pour la préparation des pein- 
tures- 

pignon : face latérale de bâtiment 

n'ayant aucune ouverture importante et 
dont la partie supérieure épouse [a 
forme du comble à une ou plusieurs 
pentes. 

pîlastre : colonne plate ou légèrement 
bombée, engagée dans un mur et peu 
saillante. 

pile : massif de grosse maçonnerie. — 
Support d'arche de pont 

pilier r colonne sans ornement U). — 
Pièce de petite section solidaire du 
palâtre, pouvant servir d'axe, de bu- 
tée (2L 


— tranchée : pierre taillée en carrière 
a l'aide de coins enfoncés dans les 
trous effectués au perforateur. 

pîèrrce : superposition de lits de pierre 
ou de cailloux placés pêle-mêle dans 
du mortier ou à sec. — Conduit en 
pierres sèches pour l'écoulement des 
eaux, 

pieu ; support en bois, fer ou béton, 
préfabriqué ou moulé dans le sol, em- 
ployé dans les terrains ne présentant 
pas fa résistance voulue pour les charges 
qu'ils doivent supporter. 

— à vfs : p:eu garni à l'extrémité in- 
férieure d'un sabot métallique en for- 
me de vis et mis en place par rotation. 

— flottant : pieu dont la pointe ne 
s'appuie pas sur un sol dur et dont 
I équilibré est assuré uniquement par 
frottement latéral. 

moulé battu : pieu coulé sur place 
dans un forage réalisé à l'aide d'un 
tube métallique enfoncé par battage. 

moulé foré : pieu coulé sur place 
dans un forage réalisé à l'aide d'un 
outil travaillant par rotation. 

piézomètre : appareil de mesure da 
hauteur d'eau, 

P>ge : longueur prise comme unité de 
mesure, — Outil donnant cette mesure 

pigeon : petite pièce de bois, carton, 
métal, etc., placée dans une rainure" 
sur les onglets, afin de fermer le jour 
qui se produit par retrait du bois. 

pigeonnage : exécution en plâtre moulé 

entre coffrages, armé ou non. 

pigeonner : réaliser un pigeonnage 


— 1 b u font : support de voûte ayant 

essentiellement la forme d'un mur et 
non d'un pilier proprement dit t exten- 
sion de sens déconseillée}. 

— percé : pilier (2) sur lequel le fon- 
ce t est fixé par vis. 

pilon nage : mise en oeuvre du béton 

par chocs périodiques en surface. Syno- 
nyme de damage. 


pilot : gros pieu à pointe protégée 

utilisé pour l'exécution des pilotis. 


pilote (conducteur) : ligne auxiliaire 

destmee aux mesures, aux commandes, 
aux protections, à fa télécommunica- 
tion, etc* 


pilotis assemblage de 
des moïses, supportant 
en terrain humide ou 
dessus de l'eau, 

pince : levier à une 

extrémité + plate et 
l'autre pointue, servant 
□ _ la manipulation des 
pierres ou des charges 
lourdes. 

— rabattue : bord 

rabattu sur une rive 
de feuille métallique. 


pilots réunis par 
une construction 
mouvant ou au- 



pince 


pincelier : récipient 

utilisé pour nettoyer les pinceaux. 


pinceur : ouvrier manœuvrant les pier- 
res, en particulier à la pince. 

pîochemënt : abattage d'une partie 

excédentaire de pierre, d'enduit, etc. 

pique : barreau vertical de grille, ter- 
miné en pointe. 
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Piqué (moellon, etc*} : moellon, pierre, 
etc., taillé à vive arête avec des outils 
a percussion* 

piqué (enduit, vernis) : enduit, vernis 
présentant des trous plus ou moins fins 
après dessiccation, 

piquer ; faire des trous avec un outil 
adéquat dans un parement, une pierre 
ou tailler une pierre < vives arêtes avec 
un instrument à percussion* — Brancher 
une canaiisafion sur une autre. — Mar- 
quer sur une pièce la place d'une autre 
a y fixer, en piquant légèrement les 
contours de la pièce à fixer. 

piquetage : mise en place de piquets 
pour obtenir un alignement* 

piqûre : accident prenant la forme de 
points sur les surfaces métalliques et 
ayant pour origine la corrosion, 
pirouette: ornement en forme d'olive 
ou de perle traversée par un axe ou 
un cordon, 

pisé : maçonnerie rudimentaire en terre 
argileuse séchée* 

piser : battre la terre pour la compac- 
ter et la rendre opte a faire du pisé, 
piseur : ouvrier construisant en pisé, 
pistolet : (en dehors du sens classique) 
appareil projetant dé la peinture, de 
l enduit, du sable pour nettoyer, etc. 

piston : pièce métallique per- 

mettant de fixer les barreaux 
de rampe sur le limon. 

pistonnouse : poinçon d'acier à 
pomtes multiples utilisé pour 
percer Je zinc destiné à être fixé 
avec des clous à pistons. 

pitchpin : bois exotique à fond piston- 
jaune et a fortes veines neuse 

rougeâtres 

pivotante (fenêtre) * fenêtre à un ou 

plusieurs châssis acco- 
lés, ouvrant par rota- 
tion ^ autour d'un axe 
vertical quelconque, 
placage : ouvrage fait 

de feuilles de bois très 
minces collées sur un 
support. — Réalisation 
de cet ouvrage, 

— en pierre (voir cro- 
quis}* 

placoplâfre (marque 
commerciale) : plâtre 

coulé entre deux feuilles 
de carton spécial. 



placage 
en pierre 


Ou 



profond flottant ; plafond indépendant 
de I ossature du plancher, diminuant 
fortement la transmission des bruits 
de choc et aériens. 

suspendu : plafond formé d'élé- 
ments fixés par des crochets. 

plû in -pied (de) : de même niveau que 
le sol. (Par extension, de même ni- 
veau). 

plan d éponneloge : document graphique 
définissant J 'enveloppe des volumes sus- 
ceptibles d'être construits. 


- de masse : document graphique qui 
permet l'identification du site, donne la 
position des bâtiments et installations et 
indique les volumes construits, 
planage : action de planer. 


planche : plaque à l'intérieur d'une 

serrure, parallèle au pafâtre, et servent 
de guide d'appui et, éventuellement, de 
surete supplémentaire. 


Dalle 


p/ûnehéfoge : revêtement de so] en 

planches. 

planchéier ; re- 
couvrir un sol de 
pfanchérage, 

plancher dalle î 

plancher en bé- 
ton constitué par 
une dalle pleine* 

— champignon : 

plancher consti- plancher 

tué par des dab champignon 

les continues, sans 

nervures, armées dans les deux sens 
et supportées par des piliers formant, 
en plan, un réseau. 



— avec habillage : plancher saillant 

dont le nez est recouvert d'un compo- 
sant indépendant des panneaux de fa- 
çade. 




taten 


aei " ton9iludl, ' al Plancher préfabriqué 



pl □ 


- 134 - 


pla 


plancher préfabriqué (voir croquis), 

— saillant : plancher dont le nez est 
apparent devant [es façades insérées. 

plane : outil tranchant de menuisier à 
deux poignées. 

plurielle : par- 

paing de faible 
épaisseur, 

plane 

planer : rendre 

plan. — Travailler à la plane. 

planning a barres : ordonnancement de 
tâches sur un graphique utilisant des 
barres pour représenter la durée des 
travaux. 

— pert : ordonnancement de tâches 
utilisant la théorie des graphes. 

plaque d'âtre : plaque en fonte sous un 
foyer. 

— d'appui : plaque en métal ou caout- 
chouc synthétique qui sert de repos 
aux poutres, 


plastifiant ; produit qui, ajouté à un 
matérau tel que béton ou matière plas- 
tique, leur donne de la plasticité. 

plastification : opération ayant pour but 
d'amener une matière macromoléculaire 
sous une forme plastique par un travail 
mécanique à froid, 

plastifier : introduire un plastifiant. 

plateau : petite forge portative pour 
chauffer le fer à souder. - — Pièce de 
bois massive, avant son débit en plan- 
ches ou éléments de pîus faible section. 

— Fourneau à charbon de bois servant 
à fondre la soudure dans une cuiller, 

— absorbant : système d'épuration des 
effluents, à la sortie d'une fosse sep- 
tique, et qui comporte un bac étanche 
peu profond planté d'orbustes avides 
d'eau, 

— d'échafaudage : plancher de tra- 
vail. 

— tellurien : syn. de plateau absor- 
bant. 



— de fond : plaque en fonte au fond 
d'un foyer. (Synonyme de parabole.) 

— de propreté : plaque entourant une 
poignée de porte et plus facile à net- 
toyer que le revêtement de la porte 
proprement dit. 

— de soupirail : plaque fermant l'ouver- 
ture d'un soupirail 

plaquette : élément mince en terre 

cuite destiné à rester apparent. 


plate-bdnde ; élément 
n'offront que peu 
ou pas de sail- 
lie. — Plaque 
métallique re- & 
liant deux pièces. 


de moulure plat 

A... A A A 



plate-bande 


— de baie : lin- 
teau constitué d'une seule pièce ou de 
claveaux. 


— de parquet ; planche longue et étroite 
encadrant un parquet. 


plastication ; projection de matière 
plastique fondue à l'aide d'un pistolet, 


— de pavé : dalle de pierre servant 

d'encadrement à un panneau de pavage. 




Regard d'entrée 


Regard (Je sortie 


Plantes à feuilles 
persistantes et 
avides d'eau 


L 

Gv^r* 1 tellement 
baü déCÔlfoldeur 


Très gros 
cailloux 


Uiros caillou* 
1 5 à 25 cm 


I à 4 m de drain 
pour trop plein 


plateau absorbant 


plû 
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plate-forme : couverture d'un bâtiment 
à toiture-terrasse. — Plancher et dépôt 
reposant sur le 
sol. — Assem- 

blage horizontal 
de charpente 
placé sur des 
pilotis et destiné 
à recevoir la 
maçonnerie. 

Semelle reposant 
sur les murs et 
recevant les abouts de chevrons d'une 
charpente en bois. — Surface occupée 
par fa chaussée, les accotements, les 

trottoirs et les pistes. 

— hollandaise : procédé de fondation 

par grillage ou par fascinage, utilisé 

lorsqu'on a à faire reposer une cons- 
truction sur une couche très profonde 

de terrain compressible ou affouilîable. 

plotelage : sot sommaire en planches, 

platine : plaque métallique; par exem- 
ple : plaque formant semelle sous un 

poteau, plaque percée d'un trou dans 
une serrure, etc. 

plâtre d'albâtre : plâtre provenant de la 
cuisson de l'albâtre, 

— alu né : plâtre contenant une très 

petite proportion d'alun, servant à pré- 
parer le stuc. 

— anhydre : plâtre résultant de la 

forte calcination du gypse. 

— borate : plâtre additionné d'une très 
petite proportion de borax, servant à 
faire du stuc. 

— à carreaux : plâtre grossier destiné 
aux travaux courants. 

— coupé : surface apparente de l'en- 
duit, dressée et coupée à la berthelet. 

— à enduit : plâtre ordinaire servant 
pour le travail courant de garnissage 
des murs et des plafonds. 

— cru : gypse simplement moulu qu'on 
incorpore, parfois, au plâtre cuit. 

— cuit : plâtre préparé par calcination 
du gypse vers 190, qui peut donnei 
des mortiers faisant prise, 

— cuit à mort : plâtre ne pouvant plus 
former, ovec l'eau, de mortier durcis- 
sabfe. 

— éventé : plâtre ayant subi long- 

temps l'action de l'air. 

— gras : plâtre ordinaire, bien cuit. 


plâtre hollandais ; mélange utilisé en 
Afrique, fait d'un sol stable, de sable 
et d'un peu de choux ou de ciment. 

— hydraulique : expression employée 

parfois pour désigner les plâtres résul- 
tant de 3a calcination du gypse à haute 
température. 

— lissé : finition du parement exécuté 
à la grande truelle. 

— mort : plâtre exécuté avec un ex- 

cès d'eau et utilisé en finition des 
irrégularités du parement. 

— mou chef te : voir mouche tte. 

— ordinaire : plâtre non tamisé ser- 
vant à garnir, hourdir ou poser des 

enduits grossiers. 

— à lo pelle : plâtre tamisé très fine- 
ment. 

— o plancher : plâtre provenant de 

gypse calciné à haute température et 

utilisé pour le garnissage des aires. 

— de Paris : néologisme — matériau à 

base de sulfate calcique, 

— rouge : plâtre coloré à l'oxyde de 
fer pour la pose des tomettes. 

— au sas : plâtre très bien tamisé pour 
enduits et moulures soignés. 

— à stuc : plâtre fin de choix, 

— surcuit : plâtre provenant de la cal- 
cination du gypse. 

— au tamis de soie : voir plâtre au sas. 

— T.H,D, : plâtre à très haute dureté. 

plâtre de vermiculite : béton dont le 
liant est du plâtre et l'agrégat de la 
vermicutîte. 

— (fleur âe) : voir fleur de plâtre, 
plein-cintre : demi-cercle parfait, 
pleine masse ; se dit d'une fouille de 
volume important* 

plexiglas : matière plastique, dure et 

transparente, constituée par du métha- 
crylate de méthyle. Résine synthétique 
incolore transparente et flexible em- 
ployée comme verre de sécurité, 

pli : chacune des couches de bois d'un 
contreplaqué. 

plinthe : revêtement placé verticale- 
ment le long et au pied des murs et 
cloisons. 

plissement : plis dans la peinture avant 
dessiccation. 

plombage : voile grisâtre se produisant 
sur certains vernis. 



plate ‘forme 


plo 
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pîombagïnage : passage à la mine de 
plomb. 

plot : pièce métallique à laquelle est 
connectée une portion de circuit, pour 
permettre une prise de courant, 
plumée : pîochement d'enduit sur une 
faible épaisseur, 

pocher : (en dehors du sens classique), 
donner à une peinture ou un revêtement 
une surface grenue imitant le grain de 
pierre, 

pochon : brosse ronde à manche très 
court servant à peindre au pochoir, 
poil : cassure ou fissure dans la pierre, 
poinçon : pièce de charpente placée ver- 
ticalement dans Taxe d'une ferme (voir 
ce mot). 

poinçonneuse : outil servant à perforer 
des pièces métal lîques, 

point do rosée : température atteinte 
par une paroi à l'apparition de la con- 
densation. 

pointe de cœur r îfot de canalisation 

du trafic, généralement triangulaire. 

— o damas : petite pointe noire à tête 
ronde utilisée pour fixer 

— de diamant ; motif 
décoratif en forme d€ 
pyramide très aplatie. 

— filtrante ; tube mé- 
tallique muni à son ex- 
trémité d'un filtre en 
forme de pointe et ufî- 
lise par fonçage dans 
le soi pour exécuter un rabattement 
de nappe, 

pointerolle : outil comportant une poin- 
te en acier et travaillant en percus- 
sion. 


polochon : petite quantité de matière 
prélevée à la main, 
polyester : résine thermo-durcissabfe 

utilisée souvent sous forme de mou- 
lages avec renforcement par de la fi- 
bre de verre tissée. 

polyéthylène î matériau de polyméri- 
sation de l'éthylène, 

polymère : corps formé par polyméri- 
sation. 

polymérisation : addition les unes eux 
autres de molécules identiques. 

polystyrène ; matériau thermoplastique 
obtenu par polymérisation du styrène 
et utilisé en construction pour ses qua- 
lités d'isolant thermique. 

— expansé : matériau alvéolé obtenu 
à partir du polystyrène par adjonction 
d'un hydrocarbure. 

partielle : plaque métallique perforée, 

servant de filtre à déchets à l'entrée 
d'un tuyau. 

pompe ; machine destinée à élever ou à 



les tentures. 



pointe de 
diamant 


points (soudure par) : pro- 
cédé de soudure où la jonc- 
tion entre deux pièces se 
fait par points de soudure 
de moins d'un centimètre 
de diamètre environ. 

pointeau : synonyme de 

pointeur. 

pointeur : employé chargé 
de recenser les ouvriers 
présents sur un chantier. 

poitrail : grosse pièce de 
bois ou métallique formant 
linteau pour les baies de 
grande largeur, 

pôle ; extrémité d'un cir« 
cuit de piles ou d'accus. 



pompes aspirantes et foulantes 


a) horizontale 


b) centrifuge 


/ 
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pompe à chaleur : système de récupé- 
ration de calories fonctionnant à l'in- 
verse d'un réfrigérateur, 

— immergée : groupe électro-pompe 

centrifuge, à axe vertical et moteur 
étanche, noyé dans Veau, 

- — - de relevage î pompe destinée à re- 
lever les eaux résiduelles permettant 
leur évacuation par gravité lorsque 
l'égout se trouve situé trop haut, 

ponceau : petit pont voûté, 

poncif ; dessin piqué sur lequel on 
passe un sachet plein de poudre teintée 
pour le décalque, 

poncifs : matériau constitué de débris 
de ponce érodés par le vent. 

pont à béquille î pont dont les appuis 
sont constitués par des poteaux incli- 
nés. 



pont biais : pont dont l'axe longitudi- 
nal n'est pas perpendiculaire à ['ali- 
gnement de ses appuis. 

— dalle : pont constitué d'une plaque 
en béton. 

— * de service : plancher provisoire 

placé au-dessus d'une tranchée, d'un 
ouvrage, etc., pour ne pas interrompre la 
circulation, 

— phonique : partie d'une paroi pré- 
sentant un défaut d'isolation phonique. 

■ — ■ thermique : partie de paroi pré- 
sentant un défaut d'isolation et provo- 
quant à cet endroit une perte de 
chaleur anormale, 

pontage : mise en 
place sur un joint 
ou une fissure, 
d'un renfort d'é- 
tanchéité ou d'un 
calicot, pour as- 
surer fa continui- 
té d'une protec- 
tion ou d'un re- 
vêtement. 

pontet : petite bri- 
de en zinc ou en 
cuivre soudée sur 
l'entablement et destinée à maintenir 
le pied de support d'une gouttière 
anglaise. 

ponton mature : grand chaland utilisé 
pour (a manutention. 

porche : emplacement couvert à l'entrée 
d'un bâtiment. — Passage sous bâti- 
ment accessible aux voitures. 

porphyre : roche constituée d'une pâte 
amorphe ou â grains fins, dans les- 
quels sont noyés des morceaux de felds- 
path ou feldspathiques, 

porphyrglithe (marque commerciale) : 
béton magnésien à fi lier constitué par 
du sable de porphyre. 

porte accordéon : porte se développant 

et se repliant sur elle-même. 

— anti-panique : syn. de porte coup 
de poing. 

— basculante : porte se relevant hori- 
zontalement vers le plafond. 

— battante : porte doublant une autre 
porte plus légère et sans serrure. 

— - à claire-voie î porte dont un pan- 
neau au moins est à claire-voie. 



le recouvrement de 
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porte cochere î porte de dimensions 
suffisantes pour permettre le passage 
des véhicules, 

— à coulisse : porte glissant parallèle- 
ment pour s'ouvrir, 

— coup de poing : porte dont le sys- 
tème d'ouverture se déclenche sous 
l'effet d'une poussée, 

— coupe feu : porte susceptible de 
résister à 3 'action directe des flammes 
un temps déterminé. 

— coupée : porte coupée à hauteur 

d'appui* 


6 Coulisse Croisé* 

portes 

— croisée : porte vitrée servant de croi- 
sée à une pièce habitable, 

— à déplacement latéral : porte se 
déplaçant sur galets pour venir se placer 
latéralement à l'ouverture, 

— dérobée : porte tout à fait plane qui 
est, sur une face, au même nu que les 
enduits de revêtement. 

— à faux : syn. de console, structure 
de franchissement (poutre, dalle*.,) 
prolongée au-delà de l'appui* 

— de glace : porte vitrée avec des 

glaces, 

— guillotine : porte à effacement ver- 
tical, 

— perdue : porte dissimulée dans un 
lambris, 

— pivotante : porté dont le vantail 

comprend deux parties qui se déplacent 
chacune d'un côté de là baie, lors de 
l'ouverture. 

— plane : porte se composant de deux 
parois planes plaquées, de chaque côté 
d'une ossature, 

— portefeuille : porte basculante, en 
deux parties articulées, 

— va-et-vient : porte dont les vantaux 
peuvent se déplacer de chaque côté de 
la baie, lors de l'ouverture, 

— vitrée : porte ayant une ou plusieurs 
parties vitrées, 




— (fausse) : porte imitée et non ou- 
vrante. 

portée : distance entre deux points 

d'appui successifs. — Extrémité d'une 
pièce scellée dans un mur- 

porte reau : barrage servant à retenir 
sur une certaine distance les eaux d'un 
petit cours d'eau pour relever leur 
niveau, 

porteur (mur, etc) : dont le rôle de 
soutien des parties supérieures a été 
pris en compte dans les calculs de 
résistance, 

portier électrique : commande électrique 
d'ouverture de porte. 

portillon : petite porte généralement 

de hauteur limitée à Eû hauteur d'appui. 

pcrtîque simple : structure réalisée par 
encastrement d'une poutre à ses po- 
teaux. 


portiques multiples : ensemble consti- 
tué par la superposition ou la juxta- 
position de plusieurs portiques simples, 

portoir : bâti pour le transport des 

verres. 


porter : marbre noir à veines jaunes. 

pose-tubes : tracteur équipé d'une flèche 
latérale, et servant à profiler la surface 
du sol, 

postscemum : partie située derrière la 
scène d'un théâtre. 

poste nsi on : application de la précon- 
trainte après durcissement du béton. 


postes : ornement BTX 

en forme d'enroule- \^y \^z) 


postes 


ment. 

poteau (poteau de 

baie) : poteau sur le bord d'une ouver- 
ture. 


— cornîer : poteau d'angle. 

— de décharge : poteau placé dans une 
charpente ou une ossature pour soulager 
un élément horizontal ou peu Incliné. 

— de remplissage : poteau intermé- 

diaire servant surtout à raidir et ù faci- 
liter le remplissage du pan ou de l'os- 
salure. 

potée : poudre qui, mélangée à l'eau, 
sert à polir. 

potelet : petit poteau. 

potence : élément portant de charpente 
ou ossature en forme d'équerre simple 
ou double. 


pot 
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poterie : élément de conduit en terre 
cuite. 

poudingue : roche constituée par des 

cailloux roulés, liés par un ciment sili* 
ceux ou non. 

pouffe : partie de pierre friable et se 
désagrégeant à l'humidité. 

poul i toute roche qui s'égrène ou se 
réduit en poudre quand on la travaille. 

pourriture sèche : altération du bois qui 
le rend friable et cassant. 

poussage : technique de mise en place, 
par poussage, d'éléments de structure 
de leur aire de préfabrication à leur 
emplacement définitif* 

poussée : force horizontale sur des élé- 
ments verticaux (murs de soutènement, 
pieds-droits, etc J. 

— des terres : phénomènes dû à l'ins- 
tabilité des terres dans te cas d'un 
terrassement dont les talus sont trop 
raides ou qui se manifeste sur les pa- 
rois verticales des murs enterrés ou 
des murs de soutènement* 

pousser des moulures ; former des mou- 
lures* 

poutraison : ensemble des poutres et 

poutrelles d'un plancher. 

poutre : grosse pièce de bois, métal, 
béton armé horizontale supportant un 
plancher ou d'autres éléments de pou- 
traison, 

— à àme pleine î poutre à section 
transversale pleine. 

— sur appui libre : poutre unique re- 
posant sur un appui à chacune de ses 
extrémités. 

— caisson : poutre à section transver- 
sale fermée et évidée, 

— continue : poutre longue présentant 
plusieurs appuis intermédiaires. 

— échelle ou Vierendel : poutre com- 
posée, sans diagonales, en forme 
d'échelle. 

— encastrée : poutre intimement liée 
à son appui. 

— de rive : poutre située à la périphé- 
rie d'une structure. 

— à treillis : poutre constituée de bar- 
res assemblées et formant une trian- 
gulation. 

— voile ou poutre cloison : mur en bé- 
ton de faible épaisseur formant poutre* 


— warrcn ; poutre métallique à treillis 
simple dont la disposition des montants 
verticaux ont la forme d'un V* 

poutrelle : petite poutre. 

pouvoir calorifique : quantité de chaleur 
dégagée au cours de la combustion de 
matériaux dans certaines conditions expé- 
rimentales, 

— colorant : aptitude d'une substance 
colorée à communiquer à une peinture 
(au à des préparations assimilées) ou à 
un mélange de substances colorées, une 
couleur voisine de sa propre couleur. 

— couvrant : aptitude d'une peinture 

(ou d'une préparation assimilée) à mas- 
quer par opacité, après séchage, la 
couleur propre ou les contrastes de 
couleur d'un subjectlle* 

pouzzolane : agrégat d'origine volca- 

nique, assez léger. 

pouzzolanique (action): pouvoir liant de 
certains agrégats volcaniques de la caté- 
gorie des pouzzolanes (toutes les pouz- 
zolanes au sens actuel n'ont pas cette 
action) . 

préau : cour intérieur de cloître, — 

Sens général actuel, partie de cour 
couverte* 

précüdre : encadrement d'une ouver- 
ture, soit posé à l'intérieur d'un mur 
sur l'épaisseur d'un habillage compor- 
tant généralement l'isolation thermi- 
que, soit préfabriqué sur l'épaisseur 
totale du mur. 


AnwMi de levage 



précadre en béton 


précontrainte (construction) : construc- 
tion soumise avant application des char- 
ges qu'elle aura à supporter ou, s'il 
s'agit de charges permanentes en même 
temps que celles-ci, à un système d'ef- 
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forts permanents créé artificiellement, 
dans te but de déterminer des contrain- 
tes supplémentaires, de préférence de 
sens opposé à celles dues aux charges 
et telles que les contraintes résultant 
de ['ensemble des forces appliquées ne 
comportent aucun effort que le ou les 
matériaux utilisés ne puissent suppor- 
ter, 

— por câble : système de précontrainte 
utilisant des câbles dans une gaine et 
mis en tension après coulage du béton, 

- — par fils adhérents : système de pré- 
contrainte utilisant des fils de faible 
diamètre mis en tension avant coulage 
du béton, 

prédalle : partie inférieure d'une dalle 
de plancher préfabriquée et qui com- 
porte les aciers principaux. 

préfabrication : exécution en série hors 
du chantier ou dans un site spéciale- 
ment prévu ou chantier, d'éléments de 
construction. 

— fermée : préfabrication dans laquelle 
tous les éléments sont préfabriqués exclu- 
sivement les uns pour tes autres. 

— légère : préfabrication d'éléments 

légers. 

— lourde : préfabrication d'éléments 

lourds (panneaux de mur, de plancher, 
etc. d'au moins 5 à 12 ms en général), 

— ouverte : préfabrication dans laquelle 
certains éléments standards préfabriqués 
doivent se combiner avec d'autres élé- 
ments construits traditionnellement ou 
encore avec d'autres éléments standards 
d'origines diverses. 

préfabriquer : réaliser des constructions 
au moyen d'éléments standardisés fabri- 
qués d'avance et assemblés suivant un 
plan préétabli, 

prélinteau ; partie inférieure préfabri- 
quée d'un linteau et comportant les 
armatures principales. 

préparation ou poïj : dernier dressement 
de la pierre ou du marbre avant le 
polissage. 

presse : pièce ou outil servant à main- 
tenir des pièces de coffrage en place. 

— - à agglomérés — presse à briques : 

presse servant à mouler sous pression des 
agglomérés, des briques, etc. 

pressiomètre : appareil utilisé en mé- 
canique des sols pour mesurer les 


déformations du sol en fonction des 
pressions exercées. 



prêtai liage : préparation en carrière, de 
la pierre calcaire en bloc parfaitement 
équarri prêt à l'emploi. 

prétension : application de la précon- 
trainte avant durcissement du béton. 

pæu : chef d'équipe chargé de ïa pré- 
paration des couleurs. 

primer ; appliquer la couche d'impres- 
sion spéciale. Couche de base permet- 
tant l'accrochage sur un support, 

prise de terre : plaque métal ligue ou 

ensemble de conducteurs de forme 
appropriée, enterrés, et servant à établir 
une connexion à la terre. 

procfor (essai) ; essai permettant de 
déterminer la teneur optimum en eau 
d'un sol, en vue de compactage 
produit de cure : produit de traitement 
des surfaces béton, après coulage, 
pour éviter une trop grande dfsséca- 
tion par temps chaud. 

— de construction demi-fini : produit 

de construction qui doit, pour son adap- 
tation à sa destination, être coupé, 
façonné ou usiné. 

— de construction fini t produit de 
construction prêt à l'emploi (suivant 
son emploi, un même produit peut 
être demi-fini ou fini). 


J . 
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projet (avant — ï : voir avant-projet, 

profil : dans les clés plates, forme 

caractéristique de la section perpen- 
diculairement à la lame, présentant des 
èves. 

— fermé; profil dont certaines faces 
ne sont pas directement accessibles. 

— (de jonction) : composant formant le 
joint de l'unité de façade avec le gros 
œuvre et assurant son accrochage. 

— en long : représentation graphique 
d'une coupe passant sur l'axe longitu- 
dinal d'un ouvrage. 

- — ouvert : profil dont chacune des 
faces est accessible directement. 

— en travers ; représentation graphi- 
que d'une coupe passant par l'axe 
transversal d'un ouvrage. 

profilé : fer et autre métal laminé 

employé en serrurerie ou charpente mé- 
tallique. 

prolongateur : ensemble d'organes des- 
tinés à relier deux canalisations mobiles. 

proscenium : avant-scène ou l'on peut 
louer. 

prospect : vue, aspect; terme employé 
dans les règlements de voirie pour dési- 
gner l'espace libre qui s'étend devant une 
façade. 

protégé (appareil) : appareil dans lequel 
des pièces sous tension sont soustraites 
au contact involontaire des personnes par 
une enveloppe. 

prussienne (cheminée à la) : poêle de 
construction ouvert. 

puisage : opération 

d'extraction de l'eau 
dans un terrain spon- 
gieux, 

puisard : puits couvert, 
placé plus ou moins 
profondément dans îe 
sol et destiné à rece- 
voir des eaux de 
vidange ou de pîuie. 



pureau ; partie non 
comble, entre deux 
rangées de tuiles 
plates ou d'ardoises, 
purgeur : robinet 

d'évacuation d'eau 
de condensation ou 
d'air parasite dans 
une canalisation, 

puits filtrant : utili- 
sé pour évacuer un 
liquide épuré dans 
couches de terrains 


recouverte sur un 
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pureau 


perméables. 


Tuyau d'arrivée 
de refflueru 


Aération 


Tamport de visite -« 
[farnç ou B. A,) 



puits filtrant 


PVC ou RCV : abréviation de poîychlo- 
rure de vlnyle : résine thermoplastique 
obtenue par polymérisation du chlorure 
de vlnyle monomère, 

pyrite : sulfure naturel de cuivre. 

pyrok (marque commerciale) : sorte de 
plâtre de vermiculite, résistant au feu, 

pyrométrie : science des mesures de tem- 
pératures relativement élevées, 

py rom ét r rq ues (pigments); pigments 
ayant la propriété de changer de couleur 
quand la température atteint une cer- 
taine valeur. 

pyroxène : roche poreuse au lamellaire 
verte ou brune. 






qu g rderonner : abattre un angle au for- 
mer un profil pour lui 
donner fa forme d'un quart " ~ 

de rond. 


quart-de-rond : profil en — — 

quart de cercle. 

quartier: quart d'un quart 
ensemble. — Partie d'esca- de rond 
lier à quartier tournant 
composée de marches tournantes. 



quartz ; roche sédimen taire blanche ou 
jaunâtre, constituée de 
silice à peu près pure. 

quartzite : grès dont 

ta masse est entière- 
ment constituée de 
minuscules cristaux de 
quartz, 

quatrefeuilles : motif à 
quatre lobes. 

quenouille : pilier à 

renflement rappelant 
la forme de lo quenouille. 


quatre 
feu illes 


queue d'oronde : assemblage avec tenon 
évasé à son extrémité. 

— de carpe : plate-bande de scelle- 
ment à extrémité en queue. 

— de carpe : accessoire d'appareils sa- 
nitaires pour ef- 
fet d'eau, 

— de cochon : 
outil de plombier 
servant à préparer 
les feuilles de 
plomb, — Pièce en 
acier trempé ser- 
vant à percer des 
trous sur plomb, 
pour brancher des 
tuyaux en empat- 
tement soudé. 

— d'hironde : agrafe méplate en fer 

noyée dans un lit de pierre pour main- 
tenir l'écartement de deux joints, 

— de moellon : dimension du moellon 
dons le sens de l'épaisseur du mur. 

— de morue ; brosse plate de peintre. 



queue queue 

de de 

cochon cochon 


quernure : cassure dans un bloc de schiste 
ardoisler, provoquée suivant une ligne 
de moindre résistance perpendiculaire ou 
plan de fîssîlité, 

queue : partie la plus large d'une mar- 
che tournante, — Toute partie en 
forme de queue, — Hauteur d'un pavé. 



— de pêne : partie 

du pêne située à l'in- 
térieur de la serrure, 
appelée à faire saillie 
hors de la têtière. 

— de pierre : bout 

brut ou équarri d'une 
pierre en boutisse, qui 
est opposé à la tête 
ou parement et qui 
entre dans un mur 
sans faire parpaing. 

— de rat : lime ronde 
très mince. 



queue queue 
de de 

morue rat 


— de vache : ferraillage utilisé pour 
les hourdis en plâtre* 

quille : pilier de petite hauteur. 


rabais : diminution faîte par un entre- 
preneur sur un travail décompté à prix 
de série, pour tenir compte des circons- 
tances particulières de l'exécution. 

robot ; pan coupé entre l'atre et te 
manteau d'une cheminée. 


rabattement d'une nappe d'eou : mé- 

thode employée pour exécuter des tra- 
vaux dans des terrains aquifères, con- 
sistant à réaliser au pourtour de l'ou- 
vrage une enceinte de puits filtrants* 



Pwitj Puits 


V l " 1 " " 



— h 




/ \ " 

/— 


rabattement de nappe 


râble : pièce de bois servant à étendre 
le plomb coulé, 

rablctte ; dans le blindage d'un puits, 
pièce de bols fixée au cadre supérieur 
laquelle est suspendu le cadre in- 
férieur, 

robot : outil coupant servant à travail- 
ler un matériau en enlevant des lames 
ou feuilles (bois, fer, etc.). — Outil 
servant à gâcher du mortier. 



rabot rabot 


— doux : outil de dressement pour 

marbre. 

rabattu : petit guillaume (2} servant à 
dresser les parements au plâtre, Syn. 
de chemin de fer. 


rabouter : mettre bout à bout. 



iViâÈe Femelle Uflion 

raccords 




raccords de tuyauteries : ensemble de 
2 ou 3 pièces métalliques, et parfois 
d'un joint d'étanchéité, permettant de 
maintenir 2 tuyaux bout à bout. 


raccords pompiers : 

raccords spéciaux pour 
fixation rapide des 
tuyaux employés par 
les services de protec- 
tion. 

racher: tracer au 
compas sur une pièce 
de bois, la forme sui- 
vant laquelle elle doit 
être coupée. 

racheter : corriger ou 
dissimuler un défaut 



raccords 


raccord 

pompier 




ou une différence de niveau. — Dons 
la coupe de pierre, joindre par rac- 
cordement deux coupes d'espèce diffé- 
rente. 


rocheux (bois) : bois noueux, filandreux, 
difficile à travailler. 


racînol : pièce de bois 

qu'épaisse posée sur la 
tête de pieux, pilotis ou 
parfois de bois pour rece- 
voir une plate-forme (IL 

— Pilier ou pilotis en bois 
comportant un ratifiai (1 ï , 

— Pièce analogue à un 
racinal (2), par exemple 
pièce de bois verticale 
supportant le devant de 
la mangeoire dans une 
écurie* 


plus large 



v 

racinal 


ponte utilisé 
déblais. 


pour le transport des 


radier : sol épais 
et résistant en 
maçonner i e, 
constituant ton- p 
dation et base 
sous une fosse, 
un bâtiment, etc. 



radier 



rad 
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rodoucir : adoucir à nouveau un pa- 

rement, 

rafraîchir : retailler d'anciens joints ou 
d'anciens lits de pierre ou une vieille 
menuiserie, — Ajouter de l'eau dans un 
mortier devenu trop ferm 

rcgréoge : synonyme de 
rag rément. 

ra gréer : terminer com- 
plètement un travail, en 
supprimant par un arti- 
fice quelconque, toutes 
les Irrégularités ou tous 
les défauts qui peuvent 
subsister. 

ragrëment : action de 

ragréer. 

raidîsseur : pièce ou ap- 
pareil servant à raidir 
une charpente, un cof- 
frage, un câble, un fil de fer, etc. 

rail de scellement : profilé creux en 
forme de U mis en place au coulage 
du béton et facilitant toute fixation 
ultérieure,. 

rainée (planche) : planche comportant 
une rainure normale- 
ment dans t'axe et 
épaisse du tiers de 
('épaisseur totale de 
lo planche, 

roîner : faire des 
rainures. 



planche rainée 



rainette : instrument en acier dont 
extrémité est aplatie et recour- 
bée pour servir à tracer les 
assemblages de bois et dont 
l'autre extrémité est plate et 
comporte. plusieurs petites fentes 
servant à donner de la voie aux 
scies. 


une 


ramure : entai fie en long dans 
une pièce. 

rambarde : syn. dé garde-corps. 


rai- 

nette 


rampant (adj.) : Incliné comme une 

rampe ou un rampant. 


— * fsubst, ) : bord incliné d'un pignon, 
d'un fronton, etc, 

rampe : garde- fou bordant un escalier. 

— Par extension (non recommandé) sy- 
nonyme de garde- fou. 

— de tirage : terre-plein descendant 

en pente douce sous l'eau. 


ranche r cheville en bois servant d'éche- 
lon a un rancher, 

rancher : longue pièce de bois traversée 
de ranches. 

rang de doublage ; rang d'ardoises 
posées en recouvrement sur un ouvrage 
de rive, de faîtage ou d'arêtier, 

range de pavés : ensemble de pavés 
de mêmes dimensions, alignés régulière- 
ment les uns à côté des autres. 

rangetfe : tôle courante à tuyaux de 
poêle. 

râpe : genre de lime très rugueuse et 
grossière. 

. , j i m M, 1 .1 ■ 

rappointis: grosse 

pointe ou vieux 

morceau de fer r&pe 

scellé dans la 

maçonnerie ou piqué dans le bois, ser- 
vant à maintenir de fortes charges de 
plâtre ou revêtement en sailtie. 

râteau ; pièce métallique à dents uti- 
lisée comme garniture des serrures 
communes. 

ratissage : action de ratisser. 

ratisser : recouvrir d'enduît gras à 

l'atde d'un large couteau plat. 

ravalement : action de ravaler. — Ré- 
sultat de cette action. 

ravaler : enduire de haut en bas une 
façade ou exécuter de haut en bas le 

parement soigné d'une façade en pierre 
de taille. 

ravaleur : ouvrier spécialiste de ravale- 
ment. 

royère : ouverture étroite dans un mur 
pour éclairer un escalier, une tour de 
clocher, etc. 

rebord : côté du palâtre généralement 
entaillé dans l'épaisseur de la porte 
portant le passage des pênes et leur 
servant de guidage. 

reboucher ; appliquer du mastic pour 
masquer les irrégularités ou défauts 

d'une paroi, 

rebours : fibre de bois tourmentée, 

recaïer ; dresser à l'aide d'une cale 
dans un joint ou d'un recoupement au 
ciseau, au guiilaume, au rabot, etc 

recûloîr : pièce de bois parementée sur 
une partie de sa longueur et dont l'ex- 
trémité est terminée par un demî-cercie, 

recéper : couper la tête de pieux à un 
certain niveau. 


i 
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réception définitive : vérification des 

décisions de la réception provisoire en 
général un an après celle-ci, et accep- 
tation définitive des travaux pour per- 
mettre le règlement, 

réception provisoire : vérification tech- 
nique de travaux avant la remise au 
client, signalant les malfaçons ou non- 
conformités à rectifier, 

recette : essais divers sur éprouvettes 
pour vérifier les caractéristiques méca- 
niques exigées. 

receveur à douches : bac plat ou aire 
limitée au sol par une bordure en saillie 
ou encastrée munie d'un écoulement des 
eaux. 

rechampissage : action de rechampir* — 
Résultat de cette action. 

rechampir ; raccorder deux couches de 
peinture de tons différents, ou une cou- 
che de peinture et un papier de ten- 
ture, etc. 

recherche : exécution par unité au mi- 
lieu d'une maçonnerie en pierre, en 
brique ou d'un revêtement en carreaux* 

recheviîler ; remettre en place une che- 
ville. 

recolement : action de recoier. — Pro- 
cès-verbal de cette action. 

recoier : vérifier l'observation des règle- 
ments d'alignement de saillies, de hau- 
teur, etc. 

recoupe : partie de pierre abattue à 
l'équarrissage. 

recoupement : diminution d'épaisseur ou 
suppression de parties excédentaires 
iba lèvres, etc.). 

recouvrement ; partie haute de l'ar- 
doise qui ne reçoit jamais d'eau direc- 
tement. 

— - d'armature : en béton armé, zone 
de chevauchement des aciers. 

recrépir : crépir de nouveau ou réparer 
superficiellement un enduit. 

récupérateur de chaleur : dispositif pla- 
cé sur une évacuation d'air, de gaz 
ou de liquide chaud pour récupérer 
une partie des calories en vue d'éco- 
nomie d'énergie. 

redon : ornement découpé en forme ue 
dents. 

redent : ressaut ou saillie en gradins, 
redenté : en forme de redent. 


redresseur : appareil ayant pour but 

d'obtenir à partir d'une source de 
force électro-motrice alternative un 
courant non alternatif, 
réducteur de pression : appareil utilisé 
pour réduire la pression. 

R.E.E.F, : abréviation de reçue ij des 
éléments et ensembles fabriqués du 
bâtiment. 

refend : rainure destinée à masquer les 
assises de pierre et les joints verticaux, 

— Par extension, moulure de décora- 
tion de façade. — Synonyme de mur 
de refend (moderne). 

refend (mur de) : mur séparatif inté- 
rieur d'un bâtiment, servant à réduire 
les portées de poutres ou solives, et à 
adosser les conduits de fumée, et, éven- 
tuellement, à contreventer. 
refendre : couper des pièces de bois ou 
de métal ou de blocs de pierre, en 
pièces ou blocs plus petits. — Couper 
à la Üme le panneton, le museau d'une 
clé, pour qu'il puisse passer dans la gar- 
niture d'une serrure, 
refente : action de refendre. 

refeuillement : feuillure faite sur place 
dans un poteau ou tout autre pièce de 
charpente. — Action de réaliser cette 
feuillure. 

reficher : refaire les joints sur toute 

l'épaisseur ou une partie de l'épaisseur 
des assises en pierre de taille. 

refouloir : sorte de ressort en fer forgé 

pour guichet de porte. 

refoui Moment : action de refouiller. 

refouiller : approfondir des creux (sculp- 
ture, etc.). 

réfractaire : se dit d'un matériau qui 
ne subit sous l'action de la chaleur, 
dans les limites de température déter- 
minées, aucune modification physique 
ou chimique susceptible de diminuer ses 
qualités de résistance mécanique. 

refus : partie de matériau pulvérulent 

ne passant pas à travers un tamis. 

— (enfoncer a) : enfoncer jusqu'à 

Impossibilité d'enfoncer davantage. 

regain : excédent de pierre à recouper 
* — Inverse de retrait. 

régaloge : action de régaler, 

régaler ; étendre de la terre, du sable, 
des cailloux sur une faible épaisseur et 
pour redresser le niveau. 
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regard : ouvrage en maçonnerie prati- 
qué dans le sol pour 

atteindre une canali- 
sation. Q 

regard (à — } ; corn- %mÆ~ 

portant un regard de regard 

visite (branchement à 
regard. Jonction à regard, etc.). 

regarnir : garnir a nouveau au droit 

d'une maçonnerie pour améliorer le pare- 
ment. — Passer à nouveau la brosse 

imprégnée de couleur ou de vernis sur 
une partie insuffisamment couverte. 

régie ( travaux en) ; travaux dont le 
prix est fixé en fonction du nombre 
d'heures de main-d'œuvre à tarif ho- 
raire déterminé, et du remboursement des 
matériaux utilisés, plus un pourcentage 
en frais généraux. 

règle vibrante : règle métallique équi- 
pée d'un vibrateur utilisée pour le 
coulage d'un dallage. 

règles de l'art : ensemble de prescrip- 
tions techniques dont l'application doit 
aboutir à une construction sans défaut. 

rcglet : outil en bois servant à dégau- 
chir les planchers. - — 

Moulure plate à bandes 
perpendiculaires à la face 
regonder : remettre en 
place une persîenne, une 
porte, etc., maintenue par 
des gonds. 

regratter ; ravaler une vieille façade en 
pierre de taille pour lui donner l'aspect 
de neuf, 

réhabilitation : travaux entrepris dans un 
immeuble de façon à élever l'habitat au 
moins à un niveau minimum de confort. 

rehausse de coffrage : opération qui 
consiste, après un coulage partiel, à 
relever un coffrage de hauteur in 5 uf- 
f isante. 

rein ; remplissage en maçonnerie au- 
dessus de l'extrados d'une voûte, 
rejingot : petite gorge avec un listel, en- 
cadrant le pourtour d'une façade au- 
dessus des bandeaux et appuis. 

rejointoiement ; action de rejoîntoyer. 
— Résultat de cette action. 

rejointoyer : refaire les joints d'une 

maçonnerie après les avoir dégarnis. 

relais : distance de transport de terres 
non définitif. — Position de dépôt de 
terres provisoire, — Appareil destiné 


à produire dans un ^ circuit- électrique 
une modification donnée lorsque certaines 
conditions se réalisent dans le même 
circuit ou dans un autre circuit. 

relancis : opération consistant à encas- 
trer une pierre ou une brique Isolée 
dans une maçonnerie, pour boucher ou 
reprendre un mur. 

relctoscopc : appareil permettant d'an- 
ticiper la vision d'un environnement 
futur à partir de maquettes d'architec- 
ture et d'urbanisme. 

relûtter : mettre de nouvelles lattes sur 
un comble. 

relaxation : relâchement des contrain- 
tes sous déformation constante. 

relevé : (en dehors du sens classique), 
faible hauteur sur laquelle le revêtement 
d'étanchéité est relevé verticalement 
sur les murs d'une terrasse. 

relief : (en dehors du sens 
classique), bord de bande 
ou^ feuille métallique relevé 
d'équerre, pour être encastré 
dans une engravure ou pour relief 
buter contre un tasseau, etc. 

— d'étanehcité : syn. de relevé d'étan- 
chéité. 

remborrure : scellement en plâtre ou en 
mortier des faîtières d'une toiture. 

remblayeuse : équipement de terrassement 
constitué par un godet rôdeur supporté 
par une flèche et servant à remblayer 
les tranchées, 

remembrement : réunion de différentes 

parcelles de terrain afin d'effectuer une 
redistribution rationnelle pour l'agri- 
culture ou l'aménagement urbain. 

remontée d'eau : formation graduelle 

d'une couche d'eau à la surface du 
béton après la mise en place et le com- 
pactage de celui-ci. 

rempjètement ; complément ou conso- 
lidation d'une fondation de mur. 

remplissage : synonyme de garnissage. 

renard : petite ouverture par laquelle 
s'échappe de l'eau. 

renduîre : enduire à nouveau sous une 
peinture, lorsque le première couche 
s'avère insuffisante. 

renfaîtage ; action de remplacer ou 
séparer le faîtage d'une charpente. 

renformîr : poser un renformis. 
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renformis : enduit préalable de dresse- 
ment d'une paroi irrégulière, avant l'ap- 
plication du crépi ou de l'enduit défi- 
nitif. 

renfort : dans une structure en béton, 
armatures complémentaires nécessitées 
par la présence d'événements excep- 
tionnels (surcharges ponctuelles, trous), 
rénovateur : préparation, à faible action 
décapante, utilisée pour le ravivage des 
vieux films de vernis ou peintures. 

renton : joint ayant une coupe oblique 
sur deux pièces devant se mettre sur le 
même alignement. 

répandeuse : appareil destiné au répan- 
dage des goudrons chauds sur les chaus- 
sées. 

répartiteur : bâti métallique où aboutis- 
sent les lignes extérieures ou tes 
câblages intérieurs d'un bureau central, 
d'un bureau privé annexe, ou d'une ins- 
tallation privée, et qui permet de chan- 
ger facilement les connexions entre ces 
diverses lignes. 

réporure : apprêt blanc spécial sous une 
couche de peinture. 

repassage : retaille des arêtes des pavés. 

repère de nivellement : 



repiquage : action de repiquer. — 

Fouille effectuée sur une faible profon- 
deur. — Réparation d'une petite surface 
de pavage, consistant à démonter les 

pavés, puis à les remettre en place ou 
à les remplacer. 

repiquer : piocher un enduit, 

replanissage : action de replonir. 
replamr : rendre plan. 

replâtrage : action de replâtrer. — 

Résultat de cette action 

replâtrer : refaire un endui* en olâtre. 


réplique : (en dehors du sens classique), 
état fourni pour justifier qu'une 
réclamation sur un règlement de mé- 
moire peut encore donner lieu à révision. 

repos : appui d'une poutre ou d'un 
poteau. 

repoussoir ; outil en forme de tige mé- 
tallique servant à décheviller. — Long 
ciseau utilisé pour tailler les moulures 
dans les pierres de taille, 
reprendre : consolider une partie de 

construction ébranlée, ou mal supportée 
par suite de modifications. 

reprise : action de reprendre. — Résul- 
tat de cette action. 

- — - de bétonnage : reprendre la coulée 
du béton après un arrêt de coulage. 

— dans rembarras des étais : exécution 
de maçonnerie au milieu d'étais. 

— par encastrement : reprise exécutée 

en encastrant des pierres ou éléments 
de même forme que ceux ôtés. 

— par incrustemont : synonyme de re- 
prise par encastrement. 

— * en sa us-œuvre ; travaux de maçon- 
nerie au-dessous d'une maçonnerie 
existante 

requête : ardoise dont la hauteur est 

égale à trois pureaux et demi et dont 
la largeur est au moins égale à un 
fendis et demi pour les petites requêtes, 
plus un recouvrement de 5 mm, et à 
deux fendis pour les grandes. 

résome : gros béton hourdé avec de la 
terre et de la chaux grasse. 

réseau de distribution : ensemble des 

canalisations reliant les réservoirs aux 
branchements d'abonnés. 

— maillé ou smillé ou alimenté en 
retour : réseau de distribution alimenté 
par chacune de ses extrémités. 

— ■ ramifié : réseau alimenté par une 

seule extrémité. 

réservation i disposition pratique, mise 
en place au coulage ou au montage, 
facilitant la réalisation ultérieurement 
de trous pour le passage de canalisa- 
tions dans un mur ou une dalle de 
plancher. 

réservoir d'arrêt : bassin ménagé le long 
d'un cours d'eau pour régulariser le 
mouvement des eaux, 

— de chasse : réservoir accumulant la 
quantité d'eau nécessaire pour assurer 
le nettoyage d'une cuvette de W.C 
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résilience : résistance d'un matériau au 
choc. 

résille : ensemble des plombs d'un 

vitrage* 

résine : substance naturelle ou synthé- 
tique facilement fusible, généralement 
insoluble dans l'eau. 


réticulé : en forme de réseau. 

retombée : partie inférieure de voûte 

reposant sur le pied-droit^ ou partie de 
construction entre une voûte ou un pla- 
fond et la voussure d'un ébrasement, ou 
partie verticale de revêtement intérieur 
placé au-dessus du papier de tenture. 


résistance ou feu : expression désignant 
le comportement au feu d f un élément 
donné de construction dans le sens de 
la durée pendant laquelle cet élément 
conserve certains caractères fonctionnels 
jugés essentiels. 

résorcme : substance dérivée du ben- 
zène, utilisée pour la préparation de 
colorants. 

ressaut : dénivellation destinée à rem- 
placer par relief et larmier, l'agrafure 
ou le recouvrement d'une couverture de 
trop faible pente. — Dénivellation à 
dilatation libre dans un chéneau. 



ressucge : action de ressuer — Colora- 
tion de couches de peinture par diffusion 
de sous-couches d'une autre teinte, syno- 
nyme de saignement. Béton : suinte- 
ment d'eau à la surface d'un béton 
gâché trop liquide, 

ressuer ; laisser perler à la surface des 
gouttelettes d'eau, 

résultante : somme vectorielle d'un sys- 
tème de forces appliquée au bary- 
centre. 

retardateur de prise ; produit retardant 
la prise d'un liant. 

retenue de garantie ; somme non ver- 
sée à l'entrepreneur jusqu'à réception 
définitive. Cautionnement des travaux 
nécessaires pour parfaire l'ouvrage. 


retrait : rétraction d'un corps due au 
séchage. 

retraite : écart visible entre les nus non 
alignés de deux murs superposés. 

rétrochargeuse : chargeuse dont le godet 
peut être rempli à l'avant et déchargé 
à l'arrière, en passant par-dessus l'engin. 

retroussis : relèvement du terrain en 

talus. 

revanche : distance verticale séparant 
le haut d'un cuvelage au niveau su- 
périeur maximum atteint par la nappe 
d'eau. 

réverbération : en acoustique : persis- 
tance des phénomènes sonores dans un 
local, après la fin de l'émission du 
son. Temps de réverbération : temps 
que met le son à décroître en inten- 
sité de 60 décibels, 

révision de prix : modification des 

prix d'entreprise tenant compte des 
variations des coûts de main-d'œuvre 
et de matériaux en cours de travaux. 

rhéologie : branche de la physique qui 
étudie des phénomènes de viscosité, 
de plasticité, d'élasticité, 

riblon : déchets de ferraille utilisés 

pour la confection de béton lourd, 

ri d âge : défaut des peintures provenant 
de l'application d'une couche trop 
épaisse de peinture qui empêche un 
séchage uniforme de toutes les couches 
Syn, : ridement. 

rideau de palplanchcs : mur constitué 
à partir de l'assemblage de palplan- 
ches. 

rideau d'eau : dispositif consistant en 
canalisations d'eau munies de distribu- 
teurs, qui assure l'écoulement d'une 
grande quantité d'eau sous forme d'une 
nappe verticale, constituant un barrage 
qui s'oppose ou passage des flammes. 

riflard : outil de menuisier intermédiaire 
entre le rabot et la varlope, — Outil 
de maçon permettant de nettoyer et de 
dresser des plâtres dans des parties diffi- 
cilement accessibles. 
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riflard riflard 

de maçon 


rifîer : gratter un parement pour enlever 
les dernières imperfections, — Dégrossir 
le bois au riflard. 


rifloîr : outil en acier ayant un mor- 
dant courbe et 
servant à dresser 
les pièces méial- 
ligues à grain, rifloir 


rigole : fouille en 

forme de tranchée de faible largeur, 
faite, soit pour l'exécution de fonda- 
tions sous un mur, soit pour l'écoule- 
ment des eaux. 


rigofeau ; tuile coupée utilisée pour les 
solins de couverture. 

rinceau : ornement comprenant une 

branche feuillue enroulée en spirale, 
avec, parfois, adjonction de fleur*, ou 
fruits. 


ringard : tringle de jonc ou tige de fer 

servant au dégagement d'une canalisa- 
tion, — - Ou t î î en forme de tige et 
raclette servant à extraire les cendres 
d'un foyer. 

ripage ; action de riper. 

ripe : outil de maçon constitué 
d'une tige d'acîer ayant les 
deux extrémités recourbées en 
sens contraire, 

riper : faire glisser un bioc, une 
assise, etc, — Dresser un pare- 
ment, ou enlever des traces de 
plâtre ou de mortier o la ripe. 

rîsberme : travail de défense 

exécuté au pied d'une jetée 
d'un port ou d'une construction 
sous l'eau pour lutter contre les 
affoui Moments. 



ripe 


rissolé : jauni ou bruni par lo chaleur. 

rive : bord d'une pièce de bois ou mé- 
tallique, d'un papier peint, de vitres, 
glaces, etc. 

— biaise : bord qui n'est pas coupé 

d'équerre. 


— latérale : ligne limitant un pan de 

couverture sur ses côtés. 

— de tête : ligne située à la partie 
haute d'un pan de couverture* 

river ; aplatir les pointes sur le bois 
afin qu'elles ne restent pas en saillie. 



rivet rivoir 


rivetage : assemblage par rivet. 

rîvoîr : marteau à river. 

rivtire : seconde tête faite à un rivet. 


Rivure en Rivure Rivure 


ftouHe de suiF fraisée sphérique 



Tété jpbénquo 


Tête Tito el 
conique ftvure fraisée 



Placement Tête c/lindrique 

du rivet Rivure conique Rivure sphérique 


rivures 

roanne : synonyme de rouanne, 
robinet : voir dessin* 





de puisage a 

nei d ancrage 


d ûlifneniûiion 

robinefs 


pour bidei 



— d'arrêt général : robinet placé sur 

le branchement d'eau général, et com- 
mandant l'arrivée de L'eau de tout le 
bâtiment desservi. 


— chef fde gaz) : robinet de barrage 
qui commande l'ensemble des installa- 
tions de gaz de l 'immeuble desservi. 

— - de commande d'appareil à gaz : robi- 
net terminant toute tuyauterie d'ali- 
ment atî on d'un appareil, permettant la 
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commande de ce dernier et indépendant 
de lui. 

robinet de compteur a goz : robinet de 
barrage sur la tuyauterie d'arrivée au 
compteur, 

— d'ordonnance à gaz : robinet de bar- 
rage situé sur un branchement parti- 
culier. 

rocade : voie destinée à détourner ta 
circulation d'une région déterminée. 

rocaillage : exécution 
en béton de rocaille. 

— en plein : regar^ 
nissage d'un pare- 
ment en rocaillage 

rocaille : débris de 

petites pi erres, — 

Décoration rustique 
et i r régu Eîère en 
forme de rocher. 

roche : (en dehors du 
sens général) , catégorie de calcaire gros- 
sier, plus dure et plus rugueuse que le 
fiais, 

rochoîr : petit récipient contenant de la 
poix-résine en poudre pour soudure. 

rogne : pousse parasitaire du bois, 
rogner : couper les bords, 

rognure : chute obtenue quand on rogne 
une pièce, un papier de tenture, etc, 

rompu ; â éclat atténué par mélange de 
teintes. 


Rocaillage 



rocaillage 


ronce : dessin de forme arrondie dans 
le veinage du bois. 

— Fi I de fer garni 
de picots. 

ronceux • plein de 
nœuds et ronces. 

rond à béton: fer rond utilisé pour 
la réalisation des armatures de béton 
armé. 

— crénelé : rond à béton présentant 
des crênelures. 



rondelle : petit disque 
place entre ur 
écrou et la pièce Æfas. 
à serrer, — MTæ 
Dans une ser- 
rure, douille de 
renforcement du 
palâtre ou du ■ 
foncet, servant 
au touri lionne- 
ment de f'axe s,mp * 
du foui Ilot, 


percé que Ton 



BtfltvïTlf Cro*** 
rondelles 


rondelle Belleviïle ; rondelle en tôle 
d'acier emboutie, utilisée pour suppri- 
mer le jeu dans un organe, ou pour 
jouer fe rôle d'un ressort de compres- 
sion, 

— Grower : rondelle d'acter trempé, à 
arête vive et à section carrée, coupée le 
long d'un rayon, puis déformée suivant 
une hélice. 

rondeau : synonyme d'astragale. 

rosette : petite plaque métallique per- 
cée d'un trou, pour le pas- 
sage de la tige d'un bouton 
de porte et se posant sur la 
face opposée à celle de la 
serrure, — Petite rosace 
de décoration. 

rossignol : (en dehors du sens 
classique), petit morceau de bois taillé 
en coin, servant à remplir l'excès d'une 
mortaise trop longue et à serrer ainsi 
le tenon. 



rosette 


rotîe : exhaussement d'un mur de clô- 
ture mitoyen sur une demi- 
épaisseur, avec de petits con- 
treforts de place en place, 
portant sur le surplus du mur, 

rotin : sonde en jonc utilisée 
pour dégager les tuyauteries. 

rotule ; système d'appui utï- U 
lisé comme une articulation rouanne 
et pouvant s'orienter dans de 
tous les sens. char- 

rouojine : tarière de chorpen- Pentier 
tier (1), — Instrument pour le marqua- 
ge des bois (2), 


roucnner : marquer avec la rouanne, 
rouet : pièce concentrique 
che, fixée au palâtre 
d'une serrure, et s'op- 
posant à l'introduction 
d'une clé dont le pan- 
neton ne comporte pas 
de fente appropriée, 

rouge d'ofmagra 

d'î. 



rouet 


voir almagra (roug< 


— de Saturne : synonyme de mine 

oronge. 

rougeurs ; traces annonçant lu pourri- 
ture du bois. 

roule : barre cylindrique en ^ 

bois servant de brancard 

pour îe port de masses* roule 

roulette : (vu Ig.) : décamètre ou dou- 
ble-décamètre en rouleau. — Outil de 
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peintre servant à appuyer sur le papier 
de tenture pour une adhérence parfaite. 

roulure : défaut du bois consistant en 
une fente séparant les couches an- 
nuelles. 

rouveroitt (ter) : fer cassant à chaud. 

ruban : moulure en forme de ruban 

enroulé en spirale. 

rubigineux : de la teinte de la rouille. 

ruellée : solin en 
plâtre ou mor- 
tier de ciment, 
exécuté sur une 
couverture, pour 
limiter les rives 
d'un pignon, 
d'une lucarne, 
etc,, ou pour 
rejeter les eaux 
vers ta partie 
basse du com- 
ble (voir dévi- 
rure). 


ru i 1er : remplir de plâtre une tranchée. 

ruinure : entaille faite sur une face 
latérale de solive pour retenir la ma- 
çonnerie des entrevous. 

rupture : effet produit sur un corps 
lorsqu'il est chargé ou tiré au-delà de 
la résistance qu'il peut opposer. 

— {charge de) : effort supporté par un 
corps lorsqu'il se rompt. 

rusticage : action de rustiquer. — Ré- 
sultat de cette action. 

rustique (substJ : outil de tailleur de 
pierre ayant la forme 
d'un marteau aplati 
et à dents pointues 
aux extrémités, et 
laissant des trous 
apparents à effet rus- 
tique. 

rustiquer : tailler un 

parement de façon 
rustique. 



jzdmr nA ■ 
"mMi^ ùévirur * 
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niellée 



s 


-a b loge : décapage des surfaces par 

l'action d'un jet de sable. 

sable coquilîer : sable surtout composé 
de coquilles. 

— ( boite a) ; appareil de décintremem 
des voûtes. 

sablière ; pièce de bois ou métallique 
horizontale, dans laquelle s'assemblent 
les poteaux, décharges et fournisses d'un 
pan de boîs ou métallique, les chevrons 
d'une charpente ou supportant les soli- 
ves d'un plancher, qui ne repose pas sur 
un mur* 

— de chambrée : sablière basse placée 
sur les solives de l'étage où est posé le 
pan de bois à installer. 

— de forme : sablière basse de char- 
pente sur laquelle reposent les pieds 
d'arbalétriers et de chevrons. 

sablon : sable très fin* 


sabot : garniture de 
au pied d'une pièce 
(poteau, arbalétrier, 
etc.) servant à évi- 
ter l'écrasement U), 
— Armature en fer 
de forme conique, 
portant trois ou 
quatre branches en 
fer plat, que Ton 
fixe à l'extrémité 
d'un pilot ou d'un pî 
tancer dans le sol (2) , 


métal ou de bols, 



eu avant de l'en- 
— Partie en sail- 



nabots de pieu 


lie d'une marche paliàre qui reçoit 
l'assemblage des deux limons (3), — 
Outil de menuisier permettant de pous- 
ser des moulures courbes 14) * — Mon- 
ture en boîs des calibres de maçon (5). 

socame : moulure en saillie. — Calibre 
servant à profiler des moulures. 

soignée : coup de pioche ou de décin- 
troir dans la pierre ou dans le plâtre, 
pour dégager une pièce ou pour faire un 
sondage, — Coup de scie donné dans 
une pièce de bois pour la redresser au 
la courber. — Rigole de drainage à 
ciel ouvert, faite à travers un accotement. 


saiîlîe-masse : gros oeuvre en saillie sur 
le nu du mur pour éviter une surcharge 
de plâtre ou de mortier sous une mou- 
lure, ou sous des enduits unis, etc. 

saillie de rive : saillie de toît située 
sur les rives des combles pour protéger 
les murs et toutes les saillies qu'ils 
comportent, 

Soint-Maximin : pierre de taille de 

l'Oise, 




Solernes (carreaux de) : carreaux de 

céramique provenant d'un mélange d'ar- 
gifes plus ou moins 
fondantes, en général 
pas ou peu calcaires. 

salpêtre : nitrate de 
calcium que l'on 
trouve en efflores- 
cence sur les murs 
humides. 

sûndaraquè : résine 

utilisée pour les vernis 
clairs. 

sondwkh (panneau) ; 

panneau composé de 
deux couches avec iso- 
lant entre elles. 

sao : bois exotique de 
menuiserie. 

sape : tranchée ou 
petit tunnel fait en 
sous-œuvre ou en 
foui lie, pour faire tom- 
ber une construction ou une masse de 
terre. 
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sapelli : bois exotique d'ébênlsterie. 

sapine : pièce de bois de sapin en gru- 
me de grande hauteur, servant au le- 
vage (voir croquis). Type de grue. 

sas î petite chambre munie de deux 
portes étanches, 

satellite : bâtiment annexe relié à 
l'aérogare par un couloir. 

saut-de-loup ; synonyme de cour an- 
glaise. 

saut de mouton ; 

ouvrage permettant 
d'éviter le croise- 
ment de niveau de 
plusieurs voies. 

sauterelle : synony- 

me de fausse- 
équerre. — Eléva- 
teur à godets ser- 
vant à la manipu- 
lation des agrégats, saut de mouton 

sauton : ardoise dont la largeur doit 
être réduite pour terminer un rang ou 
un pureau, 

scellement : couche 

mince, placée au 
bout d'un certain 
temps au-dessus de 
la couche de rou- 
lement d'une route, 
ayant pour but de 
durcir et de rendre 
étanche la surface. 

schiste : roche sé- 
dimentaïre feuille- 
tée se divisant aisé- 
ment en lames* 

— expansé : granu- 
lat artificiel à texture alvéolaire ob- 
tenu par cuisson. 

schoopage : technî-que de protection 

contre la corrosion, consistant à déposer 
une mince couche demétal inattaquable 
sur la surface à protéger, (D'après le 
nom de l'inventeur : M. Schoop.) 

sciage (bois de) : pièces de bois pro- 
venant d'une pièce plus forte refendue. 

scie : voir dessins. 

sciotte : lame dentée servant aux ma- 
çons et ravaleurs pour limiter les par- 
ties à enduire au plâtre ou à ravaler. 



scie à ruban 



scléromètre : instrument utilisé pour 

mesurer la dureté des corps, 
scorie : sous-produit de 

métallurgie ayant une 
composition à base de 
silicate, 

scotie : moulure concave 

dont le profil est consti- 
tué de plusieurs courbes 
à rayons de courbure dif- 
férents, généralement deux arcs de cercle. 






scropcr (voir figure). 

S.D.À.U. : schéma directeur d'aménage- 
ment et d'urbanisme : document qui fixe 
les orientations à long terme (an 2000) 
de l'urbanisation d'une ou plusieurs com- 
munes. 
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sébile : petit récipient en 
bois utilisé 
pour gâcher 
te plâtre. 



second œu- 
vre : ensem- 
ble des ou- 
vrages com- 
plétant une construction. 


Efbille 



sectïonnetîr : appareil 

destiné à interrompre 
la continuité d'un conducteur lorsque 
celui-ci n'est parcouru par aucun cou- 
rant et comportant une coupure visible 
dans l'air f 

sédimen taire (roche) : roche constituée 
de dépôts marins et lacustres durcis. 

ségrégation : séparation des consti- 

tuants du béton (gros agrégats d'une 
part et mortier d'autre part), par suite 
d'un transport ou d'une mise en œuvre 
impropre. 

seille (régional) : seau en bois. 




semelle armée : fondation réalisée en 
béton armé. 

— en gros béton : fondation réalisée 
en béton non armé utilisant des grc- 
nulats de fort diamètre. 

— filante ; fondation filante sous un 
mur, 

— isolée : fondation ponctuelle sous 
un poteau, 

— - résîlîente : voir bande résll lente. 


sellette : planchette servant de siège 

et supportée par des cour- 
roies munies de crochets 
amarrés à une corde à nœuds. 

semelle : madrier épais pla- 
cé au-dessus d'un mur. ou 
d'un plancher sous les pieds 
de ferme (1), — Pièce 

courte, assez épaisse et , 
plate, placée sous le pied 
d'un poteau d'un chevale- 
ment, etc. (2). — 

Base élargie servant 
de support en fonda- 
tion sous un mur ou 



sellette 


non sous un mur ou 
un poteau, générale- '** vY 
ment en béton ar- ; » ■ ■ ^ 


ment en 
mé (3). 


semelle 



sçuu lie 


semence : petit clou a large tête ser- 
vant à fixer les toiles ou 
matériaux en feuilles minces. 

séparateur : zone ou dispo- 
sitif établi à la limite de 
deu* chaussées, conçu de 
façon à empêcher le passage 
des véhicules d'un côté à l'autre de ce 
séparateur 

septaïn : cordage en principe à sept 
torons utilisé pour les stores, châssis, etc. 

sergent : outil en bois ou 

métallique servant à tenir ser- 
rées l'une contre l'autre deux 
pièces en bois collées. 

serpentin î ensemble d'un tube 
en forme de serpentin, utilisé 
par exemple dans les panneaux 
chauffants à tubes enrobés ou 
dans les chauffe-eau. 

serpette : outil de peintre en serpette 
forme de couteau, utilisé pour 
émarger les papiers de tenture assez épais 

serrage du béton : toute action desti- 
née à augmenter la compacité du bé- 
ton en particulier par vibration. 

serre-fil : pièce conductrice servant à 
relier, par serrage, deux ou plusieurs 
conducteurs électriques. 
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serre-joint : outil servant à ropprocher 
les joints des assemblages et les parties 
collées. 



serre-j oint 


serre-tubes : pince à chaîne utilisée à 
immobiliser ou à visser les tubes, 

serrure en applique : serrure posée en 
soi ITle sur la partie ouvrante. 



Lardée Entaillée Ençlol sonnée 


serrures 

— batteuse : serrure comportant un 

pêne battant. 

— à bec de cane : serrure ayant un 
pêne o demi -tour et s' ouvrent sans dé 
avec un bouton, une béquille ou par 
tirage latéral. 

— encastrée : serrure posée dans un 

logement pratiqué dans l'épaisseur de 
la partie ouvrante. 


ffessorl du pêne demï-lour 


TêhèrO 



serrure 


serrure encloisonnée : serrure dont le 
coffre fait saillie sur le vantail. 

— entaillée : serrure posée à entaille 
dans le bâtï. 

— horizontale : serrure dont le grand 
côté est horizontal, 

— lardée : synonyme de serrure mor- 
toisée. 

— en large : synonyme de serrure ver- 
ticale, 

— en fong : synonyme de serrure ho- 
rizontale. 

■ — a pêne dormant : serrure s'ouvrant 
à demi -tour, à un tour et demi avec 
une clé et un bec-de-cane, 

— de sûreté : serrure à six gorges ou 

serrure montée à pompe, dont la dé est 
de petite dimension avec l'extrémité 

fendue et un tout petit panneton. 

servante : sorte de chevalet servant à 



maintenir l'extrémité de longues pièces 
de menuiserie. 

servitude : charge imposée sur une pro- 
priété pour l'usage et l'utilité d'une 
autre construction appartenant à un 
autre propriétaire. 

seuî! : disposition de rejet des eaux 
vers l'extérieur en bas d'une ouver- 
ture de porte. 

shed : utiliser toiture à redenfs. 
s h in g le : voir bardeau. 

shunt : résistance 
montée en dérivation 
sur un appareil, pour 
réduire l'intensité du 
courant qui le tra- 
verse. Cette résis- 
tance est souvent 
choisie de manière shed 

que la réduction se 
fosse dans un rapport connu. Ensem- 
ble de conduits de ventilation ou de 
fumée comportant une gaine princi- 
pale et une gaine secondaire raccordée 
à Sa première pvec un décalage d'une 
hauteur d'étage. 

siccatif : composition accélérant la des- 
siccation des huiles, peintures ou vernis. 






sil 
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silex : catégorie de roches comprenant 
le silex proprement dit et la pierre 
meulière. — - Êsîtex proprement dit), 
pierre dure formée de silice presque 
pure. 

silhouette : forme caractéristique de ta 
section du panneton de la dé, perpen- 
diculairement à la tige. Synonyme de 
chiffre. 

silicotoge : formation artificielle de 

calcin à ta surface des pierres tendres 
et perméables, 

silicone ; matière synthétique utilisée 
en construction pour ses propriétés hy- 
d refuges. 

simbfeau ou simblo : cordon servant 
à tracer des cercles ou arcs de cercles. 

smge : treuil à bras ou à double mani- 
velle. 

sintérisation : synonyme de frittage, 
siphoïde : voir bonde. 

siphon : dispositif obturateur hydrau- 

lique dont le rôle est d'empêcher la 
communication de l'air vicié des égouts 




et canalisations avec l'air des locaux 
habités, sans gêner pour cela T évacua- 
tion des liquides et des matières, 

sîpo : bois d'ébénisterle exotique. 

sîporex : marque déposée : béton cElégë 
par la présence dans sa niasse de nom- 
breuses petites cavités fermées et qui 
présente des qualités d'isolant ther- 
mique. 

situation : estimation sommaire des tra- 
vaux exécutés, établie en vue d'obtenir 
un acompte. 

skip : benne mobile facilitant l'alimen- 
tation d'une bétonnière ou d'un ma- 
laxeur. 

slump test : essai de plasticité d'un 
mortier ou d'un béton, 

smillage : action de smilîer, — Résulta! 
de cette action. 


smille : marteau à deux pointes ser- 

vant à dresser les faces 
des moellons. 

smilfé : se dit d'un as- 
pect de pierre qui pré- 
sente des traces nom- 
breuses parallèles et 
courtes. 


smîller : dresser à la smille 


«mille 


socle : (en dehors du sens 
classïaue) planche poséeverticalement 
pour former une face de chéneau 


soffîte : partie d'un élément d'archi- 
tecture placée sous un plafond et au- 
dessus de la tête de l'élément, par 
exemple dessous d'un larmier, d'un 
portail, d'une sablière haute d'un pan 
de bois ou de métal, etc. 

sol brut : sol sans son revêtement dé- 
finitif. 

— fini î sol avec son revêtement défi- 
nitif, 

soleil: gros 

moellon taillé 
dont fa face de 
parement a de 
nombreux côtés, 

solin : garnissage 
dressé en plâtre 
ou mortier, exé- 
cuté sur une couverture le long des murs, 
ou des souches de conduit de fumée 
pour assurer l'étanchéité. — Garnissage 
analogue autour d'une complication tra- 
versant une ouverture faîte dans une 
paroi pour son passage. — Raccord 
d'enduit ou calfeutrement exécuté en 
raccord d'un revêtement en faïence. 



solivage : ensemble de solives d'un plan- 
cher ou de toute la construction, 


ou 


métallique 

Solive 


Lambourde 


solive : pièce de bois 
horizontale suppor- 
tant le plancher et 
placée sur des pou- 
tres, des sablières ou 
appuyée sur des 
saillies dans le mur, 

— courante : solive 
normale ainsi dési- 
gnée pour la distinguer des solives 
d'enchevêtrure ou de remplissage. 



solive 


— d'enchevêtrure r solive dans laquelle 
s'emboîte îe chevêtre. 


— de ferme : solive sur laquelle sont 
assemblés les arbalétriers d'une ferme. 


sol 
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sou 


solive porteuse : synonyme de solive 
d'enchevêtrure. 

— de remplissage : solive assemblée 

d'un bout ou des deux bouts dans un 
chevêtre, 

soliveau : petite solive remplissant un 
trop grand vide, en particulier, celle 
assemblée sur un chevêtre ou un lin- 
teau 

— en empannon : soliveau d'enrayure 

assemblé obliquement à l'une de ses 
extrémités ou aux deux, 

sollicitation : action des forces exté- 
rieures sur une structure. 


sommier : pièce horizontale de soutien, 
en particulier : première pierre suppor- 
tant un arc ou une voûte; pièce d'un 
élément de charpente servant de linteau à 


une porte, une croi- 
sée, ou destinée à 
soutenir des poutres 
très longues. — 
T reverses supportant 
les barreaux d'une 
grille, — Pièce sup- 
portant une cloche. 

sondage : action de 
de cette action. 



sommier 
; — Résultat 


sonde : instrument ou appareil destiné 
à examiner à diverses profondeurs la 
nature du sol, le niveau des eaux, etc. 
(1). — Instrument 
long et lourd ser- 
vant à visiter et 
dégorger Ses con- 
duits de fumées (2h 
■ — Pièce analogue 
pour autres canali- 
sations (33. 
sonder : travailler 

à fa sonde Ê 1,2,3). 

— Piocher un en- 
duit ou refouiller 
dans le gros œuvre, 
pour examiner un 
détail d'exécution 
invisible ou pour 
contrôler un ma- 
tériau. 

sonnette : appareil 
à percussion ser- 
vant à enfoncer sonnette à déclic 



Trépan 



Tiges 

^ i . 


les pieux ou palplonches dans le sol 
composé d'un mouton coulissant dans 
une armature. 



sonnette à tira n des 


sonomètre : appareil à cordes vibran- 
tes utilisé pour comparer les sons. 

soubassement : partie bosse et de sup- 
port d'une construction ou d'un élément 
de construction. * — Partie Intérieure 
sous une croisée. — Partie, générale- 
ment en plâtre, placée sous le manteau 
d'une cheminée pour arrêter le déport 
des fumées vers le local 
souche : élément en maçonnerie placé 
au-dessus des combles et renfermant un 
ou plusieurs conduits de fumée, 
soudure par points : voir points (sou- 
dure par). 

soufflet (fenêtre à) : fenêtre à un 

châssis ouvrant par rotation autour 
d'un oxe horizontal situé le long de la 
traverse basse. 

souffleur (régional) : aide d'un chef de 
chantier ou d'un conducteur de travaux. 

soufflure : cavité dans un métal ou tout 
autre matériau coulé, 

souîllard : trou dans un entablement 

ou un bandeau ou dans l'épaisseur d'un 
mur, pour laisser passer un tuyau de 
descente d'eaux pluviales. — Pièce 
assemblée sur des pieux ou pilotis 
posés devant un glacis entre les piles 
d'un pont 


Tête 


soumission î proposi- 
tion écrite d'une four- 
niture ou d'un travail 
avec des conventions 
bien déterminées. 


sonde 



sou 
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sourdière : volet placé à l'intérieur 

d'une baie de croisée. 

sous-foce : face horizontale Inférieure, 

sous-joint : bande appliquée sur une 

paroi pour masquer un joint sous du 
papier de tenture ou des matériaux en 
feuilles. 

sous-pression : pression dirigée du bas 
vers le haut ; cas de l'eau sur le ra- 
dier d'une construction, 

sous-sfotîon : local comprenant les équi- 
pements d'échange et de distribution de 
calories alimentés par une station cen- 
trale. 

sous-toiture : revêtement de la face 

inférieure d'une toiture. 

spus-troîtont ; entrepreneur exécutant 
un travail sous-traité. 

sous-traiter : confier un travail à un 
autre entrepreneur, sous la responsa- 
bilité de l'entrepreneur qui sous-traite, 

soute : local de dépôt de combustible. 

soutènement : construction résistant à 
ta poussée des terres. 

spaïter : brosse en soie 
ayant la forme de 
la queue de morue, 
spatule : truelle de 

cimentier très étroite 
— Outil de bois à 
extrémité plate, à forme différente selon 
les emplois (peinture, sculpture, etc. î, 

spîter : action d'enfoncer un clou ou 
une cheville à l'aide d'un pistolet, en 
utilisant une charge de poudre. 

sprïnkler : système de tuyauteries uti- 
lisé en particulier dans les parkings, 
permettant en cas d'incendie, l'arro- 
sage automatique du foyer. 

S. P. T. : abréviation de : Standard Pé- 
nétration Test, Appareil de sondage à 
pénétration dynamique. 

stabilisation d'un sol : opération ayant 
pour but de transformer îe terrain 
naturel ^ en une surface de roulement, 
soit mécaniquement, soit à l'aide de 
liants hydrocarbonés ou hydrauliques. 

stabilisée (terre) : terre améliorée por 
incorporation d'un matériau stabilisant. 

stabilité dimensionnelle : aptitude d'une 
matière à conserver sa forme et ses 
dimensions en conditions normales d'uti- 
lisation. 


stoff : plâtre à modeler ou très fin, 
armé de fibres grossières auquel on 
ajoute de la glycérine, et permettant de 
faire des moulages légers, 

stalle : compartiment cloisonné destiné à 
garer une voiture, 

store : rideau extérieur servant à om- 
brager une baie. 

— capote : store de forme cintrée sur 
monture de cerceaux, 

— vénitien : store intérieur composé de 
lamelles pouvant prendre toutes in- 
clinaisons. 

straiiî gouge ou gage : synonyme de 

extensornètre. 

stratifié : matière produite par pres- 

sage de feuilles de papier, tissu ou bois, 
superposées et préalablement imprégnées 
de résine synthétique. 

stratigraphie : étude de la succession 
des différentes couches des terrains au 
cours des temps, 

striction : diminution de la section 

transversale d'une pièce, soumise à un 
effet de traction, avant rupture. 

structure d'une construction : schéma 

fonctionnel de ta construction, détermi- 
nant sa stabilité. 

— » à étagères : ensemble de plateaux 
pouvant recevoir des modules légers 
d'habitation. 

stuc : variété de plâtre traité avec une 
colle gélatinée et auquel on ajoute des 
pigments susceptibles d'avoir un beau 
poli, 

stucateur : ouvrier spécialiste des tra- 
vaux en stuc. 

stylo bâte : piédestal continu le long 

d'un édifice. — Plinthe spéciale de 
22 cm de hauteur. 

styropor i matière de synthèse a'un 
polystyrène expansé, 

suage : bigorneau dont la partie supé- 
rieure courbée porte, en travers, des 
cannelures. 

subjectïle : terme désignant le support 
quel qu'il soit sur lequel s'appliaue les 
peintures, ou les enduits, 

suif in î pellicule superficielle sc for- 
mant sur la pierre calcaire exposée en 
atmosphère industrielle, 

superciment: voir ciment, 

superstructure : partie surélevée d'un 

bâtiment. 


--=| 

spatule 


sur 
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surbaissement : différence de niveau 

entre la partie haute d'un arc sur- 
baissé et de l'arc de même ouverture 
qui serait de plein-cintre. 

surbaissé : voir arc. 

surcharge ; charge variable dans le 
temps, charge d'exploitation. 

surcuit de ciment : clinker de ciment 
trop cuit. 

surépaisseur : épaisseur supplémentaire. 

surfaçage : action de lisser une dalle 
à sa surface, 

surface habitable : surface de plancher 
construite, après déduction des surfaces 
occupées par les murs, cloisons, marches 
et cages d'escalier, gaines, ébrasements 
de portes et de fenêtres. Il n'est pas 
tenu compte de la superficie des com- 
bles non aménagés, caves, sous-sol, re- 
mises, garages, terrasses, loggias, balcons, 
séchoirs extérieurs au logement, véran- 
das, locaux communs et autres dépen- 
dances des logements, ni des parties de 
locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

— utilisable : surface délimitée par les 
murs du local, déduction faite de l'em- 
prise des éléments porteurs de l'immeuble, 
des gaines, conduits, emmarchements et 
trémies d'escalier, 

surhoussement : différence de niveau 

entre la partie haute d'un arc surbaissé 
et de l'arc de même ouverture qui 
serait de plein-cintre. 


surhaussé : voir arc 

surpeuplement: 1) occupation de locaux 
d'habitation dépassant le nombre admis 
de personnes par pièce habitable. — 
2) densité de population exagérée. 

surpresseur : appareil utilisé pour aug- 
menter la pression dans une canalisation, 
lorsque cette pression est insuffisante, 

surstobilrsotion : action de retarder ia 

rupture d'une émulsion routière grâce à 
une forte proportion d'émulsif. 

surtension : tension anormale supérieure 
à celle du service. 

survitrage : mise en place d'une vitre 
devant une autre déjà en place, dans 
te but de réaliser un surcroît d'isola- 
tion thermique ou phonique. 

survolteur : appareil destiné à augmen- 
ter la tension fournie par une source 
électrique. 

suspendue (couverture) : toiture dont le 
soutien est assuré par un système de 
câbles. 

suspension ou dispersion : mélange homo- 
gène de liquide avec un solide ô l'étal 
de poudre fine. 

suspente : ensemble des organes de sus- 
pension de la cabine d'un ascenseur. 

syénite : roche composée de feldspath, 
de mica, d'amphibole et pyroxène, rose 
violacée, verdâtre ou rouge 



T 



tabatière : voir châssis tabatière. 

tabernacle : dispositif servant à proté- 
ger un robinet de prise ou d'arrêt. 


i , i _ ; ‘ 



liLrli^ 



M 


table : panneau décoratif simple sans 

mou lure, normalement 
carré ou rectangulaire. 

- — coffrante ; coffrage 
outil à parement bois 
ou métal destiné au 
coulage des planchers 
en béton, et complété 
par des supports généra Eement consti- 
tués d'étais métalliques comportant 
des vérins pour faciliter le décoffrage. 


table 

saillante 


— défoncée : table en retrait. 
— - saillante ; table en saiiife. 


— < filet de) : filet imitant le relief 
d'un panneau. 

— à secousse : appareil permettant de 
déterminer la consistance d'un béton 
malaxé plastique, par la mesure de ['éta- 
lement d'un tas, 

— vibrante ; appareil servant à vibrer 
des pièces en béton. 

tableau ; jouée verticale d'une ouverture 
en façade. 

— élecfrique : ensemble comprenant l'ap- 
pareillage destiné à commander des 
circuits électriques et à en contrôler 
l'état. 


tablier : rideau de fer fermant ['ouver- 
ture d'une cheminée. — Principale face 
d'un piédestal, — Ensemble de pièces 
horizontales formant plancher dans un 
pont ou une charpente. 

tabouret isolant : tabouret ou tapis 

servant à isoler l'opérateur du sol lors 
de la manoeuvre des pièces sous tension, 
tachéomètre : instrument permettant de 
faire le relevé rapide d'un plan de 
terrain, 

tâcheron : entrepreneur n'exécutant que 
des travaux de main-d'œuvre. 

tacheture : altération caractérisée par 
des plaques de petites dimensions. 

taie : défaut du verre ayant l'aspect 

d'une tache blanche. 

taillage : toutes opérations de façon- 
nage de Ea pierre, o partir du bloc brut 

taillant : partie tranchante d'un outil. 


taille d'arête d'ancien dallage : taille 

d'une rive d'un ancien dallage pour rac- 
cordement avec une partie neuve. 

— bouchardêe ; taille exécutée à la 
boucharde. 


— brute : parement exécuté au ciseau 
sans dressement lisse. 

— d'ébauche ; taille préparatoire d'un 
profil de moulure ou d'une sculpture. 

— d'un joint : dressement des faces 

verticales pour former un joint régulier. 

— layée : taille exécutée à la laye. 

— d'un lit : dressement de la sous- face 
et du aessus d'ure assise. 


— de parement ; façonnage d'une face 
d'une pierre desti- 


née à être vue* 

— rustrquée : taille 

exécutée avec un 
outil à tranchant 
dentelé. 

tailloir : tablette 

surmontant un cha- 
piteau, — Couteau 
plombs à vitrail. 



taille en 
rustique 

pour tailler les 


ta! i : bois d'œuvre 

exotique. 

taloçhage ; finis- 
sage à la taloche 
de la surface du 
béton, 



taloche : outil d'exécution des enduits. 



taïnn 


talon : moulure concave par le bas et 
convexe par le haut 
— Languette de feuille 
métallique de couverture, 
rapportée en about de 
couvre- joint, avec une 
pince rabattue en partie 
basse. 

ta lot : oufîl de tailleur 
de pierres. 

talus ; dressement de 
terrain incliné. — Pare- 
ment de maçonnerie 
dressé avec une légère 
inclinaison. 

fa tuteur : ouvrier exécutant le dresse- 
ment des talus 





talon 


tambour : assise cylindrique d'une co- 
lonne. 


tam 
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tambour d'une coupole ; étage sur lequel 
repose une coupole. 

tampon : dalle ou plaque servant o 

obturer un orifice (1). — Cheville en 
bois ou autre matériau, enfoncée ou en 
saillie dans un mur, et destinée à rece- 
voir un clou, une vis. une patte, etc, 
12 ). 

— hermétique :U ) tampon de visite 
très serré avec joint en caoutchouc ou 
analogue, assurant l'étanchéité de la 

fermeture, 

— (2) ouverture obturable disposée sur 
un tuyau en fonte pour permettre je 
nettoyage. 

— de visite : tampon £ 1 ) permettant 
de vérifier l'intérieur d'une canalisa- 
tion. 

— (vernis ou) : voir vernis. 


tamponnage : action de tamponner. 

tamponner : fermer un orifice de cana- 
lisation avec un garnissage étanche ou 
un tampon amovible, — Enfoncer un 
tampon 12). — Appliquer à petits 

coups, sans frotter. 

tamponnoir : outil permettant de faire 
dans Ja maçonnerie des trous de faible 
diamètre. 

tanchis : partie de comble non alignée 
avec les chevrons et recouvrant une 
noue. 

tanevat ; profil de moulure en quart 
d'ovale avec filet et dégagement. 

tape-à-mort : gros modèle de pinceau à 
bande. 

tapée : pièce rapportée verticalement 

sur la face extérieure des montants 
des dormants de croisée ou de porte, 
pour fixer des persiennes. 
taper : frapper à petits coups avec la 
brosse pour faire entrer la couleur dans 
des creux. 

tapette : brosse plate servant à imiter 
les grains du bois. 


tapis : revêtement routier de faible 

épaisseur, 

— aiguilleté : revêtement de so! en fibres 
textiles agglomérées par 
un procédé mécanique, t 
Voir également tufté. 



taquet : petit morceau 
de bois fixe sur une 
pièce, ou scellé ou en- 
robé dans la maçonne- 
rie. - — Petit piquet en- 
foncé en ferre pour masquer un ali- 


taquet 
d 5 échelle 


gnement. 


taquet de barrière : pièce en bois placée 
sur des poteaux de barrière pour rece- 
voir les tisses, 

— d'échelle : peliî plateau pliant se 
fixant sur une échelle et servant de 
support, 

tarabiscot : rainure peu importante 

entre deux éléments de 
moulure. 

fa ra b i sco ter : tirer des tara- 
biscots dans une moulure. tarabiscot 



targette ; verrou plat monté sur plaque. 


— a volet ; targette por- 
tant, au-dessus du verrou, 
un petit coulisseau glissant 
dans deux crampons et 
entrant dans des coches 
pratiquées sur le verrou, 
pour le maintenir en place* 



targette 


tarmacadaiti « béton hydrocarboné dont 
le liant, en quantité d'ail leurs prédo- 
minante, est du goudron et l'agrégat 
du macadam. 


tarière : grosse vrille de charpentier. * — 
Cylindre creux terminé par une partie 
tranchante, servant d'outil de forage. 



Amérucoirre Cuiller Givors Styrie 

tarières 

tarif forfaitaire : système de tarifica- 
tion dans lequel on prévoit un payement 
fixe basé sur des conditions déterminées 
de fourniture de l'énergie. 

— binôme : système de tarification 

dans lequel on prévoit deux paiements 
l'un fixe, l'autre proportionnel à l'éner- 
gie consommée par l'abonné. 

tas : lits de pierre entre deux routes 
s'opposant au glissement des claveaux. 

— de couvreur : synonyme de endu- 

rnette. 
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tasseau : pièce servant de cale, en par- 
ticulier : pièce de bois trapézoïdal 

sous un couvre- joint de couverture 
métallique, pièce supportant les abouts 
d'une planche, cale sous une panne 
ou un arbalétrier. — Petite cale en 
bois ou matière isolante. - — Pièce de 
bois de petite section servant à sou- 
tenir une autre pièce; en charpente 
pièce de bois à cheval sur les lignes 
de faîtage et d'arétîer. 



tassement différentiel : tassement des 
fondations d'une construction de valeur 
différente d'une extémité à i'aufre de 
celle-ci (exemple de la Tour de Pise). 

taupe : engin servant à creuser des 

tunnels. 

taupette : synonyme de tapette, 
toux de travail : syn. de conrtainte. 
tchîfoia : bois exotique de menuiserie. 


té : pièce de canalisation en forme de 
té. — Profilé en | ( 


forme de te, 

— de purge ; acces- 
soire de tuyauterie fî 
en forme de T mu- __ 

<• 

i 


ni d'une clé ou d'un 


1 — 

l | 


bouchon pour per- * 




mettre la purge ou Simple | \ 
la vidange d'une 
installation. 

teek : arbre connu 

Double 


pour son bois imputrescible, on !e 
trouve en Asie et en Afrique. 

teîntage : action demodîfier lo teinte 
d'un enduit, d'un bois, etc. 

teinte dure : teinte jaune obte- 
nue avec du blanc de eéruse 
calciné. 

— ressuagée : impression à la té 
colle très bien séchée. 

— vierge : teinte composée seulement 

de blanc et d'une autre couleur. 


félérupteur : appareil permettant de 

commander à distance un circuit élec* 
trique. 

tellurique : qui tient à la nature de 
la terre. 

— (courants) : courants électriques qui 
circulent en permanence dans le sol. 

— (secousse) : secousse sismique. 

— (prospection) : méthode de prospec- 
tion qui consiste à mesurer la résisti- 
vité des terrains. 

tel luroh mètre : appareil servant à la 

mesure des résistances des prises ae 
terre. 

témoin : trace ou pièce destinée à fixei 
!a position, la teinte, etc, d'un élé- 
ment particulier; petit revêtement de 
surface réduite, en plâtre, chevauchant 
une lézarde dont on veut contrôler 
rélargissement; petites éminences de 
terre laissées de place en place pour 
contrôler les niveaux de terre; trace de 
peinture ancienne non lessivée, laissée 
volontairement pour examen ou contrôle. 

tendu (vernis, peinture) : à surface très 
lisse après séchage. 

ton on ; partie d'assemblage 
entrant dans la mortaise 
tenonneuse : outil mécanique 
employé en menuiserie pour 
l'exécution rapide et précise 
des tenons. 

termite : insecte mangeur de bois, 
ternée : voir arcade. 

terrasse: (1) voir dessin ( toiture-ter- 
rasse}* — ( 2 ). Partie de pierre friable 
et se désagrégeant à l'humidité. 

terrasse- jardin : toiture-terrasse amé- 
nagée en jardin. 

terrosson : partie plate ou peu inclinée 
cfun comble. 

terrazzo ; utiliser de préférence granito. 

Terrazolith (marque commerciale) : bé- 
ton magnésien dont le fi lier est du 
sable. 

terre : masse conductrice de la terre, 
ou tout conducteur relié à elle par une 
impédance très petite. 

— boloire : voir bol d'Arménie. 

— cuite : argile cuite. 

— d'infusoîres : synonyme de diatomées 




tenon 
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tir 



chevalement 



tète : ornement en forme de tête. — 
Extrémité supérieure ou antérieure d'un 
élément. — Petite 
pièce métallique dé- 
coupée pour amener lo 
jonction d'un couvre- 
joint avec le faîtage. 

— biaise : tête de 

mur non d'équerre. 

— - de chot : petit 

moellon trop arrondi, 

— de chevalement : pièce de bois posée 
horizontalement sous deux étais. 

— de clou : partie élargie du clou 
sur laquelle on frappe. 

tête fraisée : tête d'une 
vis ou d'un clou dont 
la sous-face est oblique. 

* — de mur ; face 
d'extrémité de mur. 

— de nef : partie an- 
térieure d'une nef. 

7- de vis : extrémité 
élargie de vis permet- 
tant de visser. 

— de voussoîr : partie antérieure d'un 
voussoir. 

têtière : face verticale plus large que 
l'épaisseur de la serrure percée de 
trous, pour le passage du oi des pën 

tétrapode : élément préfabriqué en bé- 
ton comportant quatre pieds et utilisé 
dans la confection de mur de protec- 
tion d'une digue en mer. 

têtu : marteau à angles vifs servant 
à casser ou dé- 
grossir les moel- BfCJI 

Ions et à les H** d* «re- 

mettre en place. 

thermo - durcis- 
soble : se dit 

d'une matière 
qui se durcit à 
la chaleur. 

Ther mol u x 

(marque commer- 
ciale) : verre 

constitué par 
deux plaques de 
verre séparées par une couche de fibres 
de verre* 



— Bande protectrice 
frn mature plastique 

thermolux 


Thermopone (marque commerciale) : 
vitrage constitué par deux ou plusieurs 
feuilles de verre reliées sur leur pour- 



Jomt métallique 


Eiomaqe 
Métallisation 
joint métallique 
Etamoge 
Métallisation 

Soudures 

Ihermopane 


tour par un joint métallique soudé à 
chaud 

thermo- plastique : se dit d'une ma- 
tière qui se plastifie à fa chaleur, 
thixotropîe : phénomène par lequel cer- 
tains mélanges passent de l'état de 
gel à celui de liquide par légère agi- 
tation. 

thong : bois jaune, veiné de brun rou- 
geâtre, originaire d'Asie 

tiama : bois exotique d'ébénisterie. 

tiereeron : arc qui naît des angles dans 
une voûte gothique. 

tîercine : tuile trapézoïdale servant à 
compléter un rang ou un pureau près 
d'un solln ou d'une ruellée. 

tiers- central : zone de fa base d'appui 
d'un mur, par laquelle doit passer la 
résultante des forces agissant sur celui- 
ci pour que, dans le cas de maçonne- 
rie, la stabilité soit assurée sans au- 
cun effort de traction, 

tiers-point : point d'intersection de deux 
arcs, sommet d'une ogive, etc, — Lime 
à trois pans. 

tiers-poteau : pièce de bois de sciage 
servant pour les cloisons légères. 

tige de botte : tuile en forme de cône 
tronqué. 

timbre : pression de contrôle d'une 

chaudière ou appareil haute pression. — 
Résultat trouvé après détail du métré et 
indiqué sous la forme d'une quantité 
dans un mémoire, les timbres de même 
nature étant repris en fin de mémoire 
pour les multiplier par le prix unitaire, 
tirage : commande du pêne demi -tour 
terminée par un bouton sur lequel peut 
s'accrocher une chaînette. — Force 
ascensionnelle des gaz chauds dans un 
conduit de fumees, 

tirant : pièce soumise à un effort de 
traction. 


tir 


164 - 


tou 


câble métallique, 


tire-don 


tire -fond 


tirant d'ancrage : 

ancré dans le sol et 
destiné à assurer 
la stabilité d'une 
structure ou d'une 
paroi, 

tire-clou : outil ser- 
vant à arracher des 
clous- 

tire-fond : grosse vis 
à bois ayant la 
forme d'un boulon 
sons écrou, la tête 
pouvant être carrée, 
en anneau, etc,, selon les emplois, 

tire- joint : outil ser- 


vant à lisser les 
joints de maçonnerie 
apparents, 

toc : synonyme de 

chasse-bille* 

toile ou sus : tamis per- 
mettant d'obtenir te plâ- 
tre au sas, par tamisage toc 

du plâtre au panier, 

toïsé (région) : exécuté au métré, 
toiseur (ancien) : métreur. 

toiture : ensemble des combles situé à 
la partie supérieure d'un bâtiment (voir 
comble». 


tire-joint 




toiture à redents : toiture en dents de 
scie constituée par une succession de 
combles ayant leurs deux pentes iné- 
gales; la plus inclinée de celle-ci est 
généralement vitrée. 

toîe d'acier galvanisé (appelée quelque- 
fois tôle galvanisée ou tôle zinguée) : 
tôle obtenue en immergeant une tôle 
d'acier dans un bain de zinc en fusion, 

— électrozinguée : tôle obtenue par 

traitement dans des cuves d'électrolyse 
où elle circule entre les électrodes de 
zinc. 

tolérance : limite de l'écart admis entre 
les caractéristiques réelles d'un ouvrage 
ou d'un produit et ses caractéristiques 
prévues. 



tore 


tombereau : engin de terrassement cons- 
titué par une benne automotrice à pans 
inclinés, ouverte à l'arrière et se dé- 

chargeant par basculement. 

tomette (ou tommette ï : dans le sud- 
est de la France, brique très dure que 
l'on emploie comme carrelage, 

torodin : synonyme de tore. 

tope : tour recouverte d'un dôme sphé- 

rique. 

torcher : construire en 

torchis* 

torchis : matériau consti- 
tué par un mélange de 
ferre, d'argile, de chaux 
et de paille hachée, 
tore : moulure convexe 
dont le profil est en 
demi -cercle, 
toron ; assemblage en hélice de plu- 
sieurs gros fils, 

tort rltis : élément décoratif en forme de 
ligne creuse ondulée. 

toupie : outil en for- 
me de cône, servant, 
en particulier, à 
évaser les tuyaux 
métalliques. 

tout d'échelle : droit 
que possède un pro- 
priétaire de passer 
des échelles sur la 
propriété de ses 
voisins, pour réparer 
ou entretenir le mur qui les sépare, 
ou les bâtiments adossés à ce mur. Sy- 
nonyme échelage. 

tourbe : sot spongieux, résultant de la 
décomposition de matières vé- 
gétales. 

tourillon : gros goujon rond 
tou rae-à -gauche : outil consti- 

tué de deux poignées et d'un 
œil emboîtant un taraud, — 

Outil permettant de donner de 
la voie à une scie. — Outil de 
serrurier remplaçant le taraud, 
tourniquet : pièce 

de fer mobile sur 
une tige, servant 
à arrêter les volets 
ou Persiennes, 
fournisse : pièce 
verticale dans un 
pan de bois re- 
liant une décharge 
et une sablière. tourne-à-gauche 



toupie 


toupie 

articulée 
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tout-o-i'égout : installation de cana- 

lisations déversant directement toutes les 
eaux usées à l'égauf public. 

tout-venant : mélange de sable et de 
granulats tel qu'il est extrait d'une 
carrière. 

toyère : œil d'un fer de hache ou d'ou- 
tils analogues, 

traçage ; en cours de chantier, repé- 
rage du sol, des murs et cloisons, 

trachyte : roche éruptive dure grisâtre 
ou brune* 

traînard i pinceau très long servant à 
tirer les tirets. 

traîner : tirer des filets au traînard 

Faire glisser un calibre pour exécuter un 
profil de moulure en pfâtre ou ciment 

trait de scie ; marque à la scie. 

— de niveau : en cours de chantier, 
repérage sur les murs du niveau situé 
à ] m du sol fini. 

— de Jupiter : voir assemblage. 

traitement après prise : synonyme de 
curing. 

trame : sur un pian d'architecte ou de 
structure, l'ensemble du quadrillage 
constitué par l'entre-axe des éléments 
porteurs. 

tranche : outil qui, étant froppé par 

une masse, détache de gros blocs de 
pierre, 

— à chaud : servant à couper 

ou tailler du feiau rouge* 

tranche d'un plancher : about vertical 
d'un plancher, 

— à gouge : outil 
ayant la forme 
d'une gouge et 
permettant de 
couper ou tailler 
circulai rement. 

tranché (bois) : 
bois dont les fi- tranche tranche 

bres sont désunies de fer- h chaud 
par des noeuds. bîantier 

tranchée : excavation longue dans le sol. 

— Entaille dans une maçonnerie pour 
scellement d'une pièce importante. 

trûncheuse : engin de terrassement auto- 
moteur servant à creuser les tranchées. 




tranehet 


franehet ; outif tranchant servant à 
couper le papier 
peint* — Outil se 
fixant sur Tendu- 
me et servant à en- 
tailler le fer rouge. 

franchis : taille 

franche et régulière d'ardoi- 
se ou de tuile sur une rive 
de noue, d'arête, etc, 

transformateur : appareil des- 
tiné à transformer un cou- 
rant alternatif d'intensité et 
tension généralement diffé- 
rente* 



Manchet 


transporteur a bande : bande sans fin 
mobile servant à transporter soit des 
matières en vrac, soit des paquets, 

trapilîon : dispositif servant à fermer 

une trappe. 

tropp : sorte de porphyre (Vosges). 

trass : tuf volcanique utilisé dans les 
mortiers hydrauliques pour ses proprié- 
tés pouzzolaniques, 

travée : espace compris entre deux pou- 
tres dans un plancher, entre deux fer- 
mes dans un comble, entre deux plies de 
pont, entre deux points d'appuî dans une 
voûte, entre les changements de direc- 
tion des pierres dans un parquet, etc. 



travée de couverture 



traverse : pièce constituant un des côtés 
horizontaux des portes et fenêtres 

traversrne ; solive encastrée dans les 
pilots pour former un radier d'écluse. 

travertin : calcaire compact à nom- 

breuses cavités vermicu foires, 

trovon : traverse reliant deux rives de 
pont s'appuyant sur deux pieux et por- 
tant des poutrelles, 

tréfilé : profilé en acier obtenu par tré- 
filage. 

treillage ou treillis céramique : treilla- 
ge métallique dont le fil de fer est 
entouré d'une pièce céramique en 
croix. 
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treillis d'armature : treillage spéciale- 

ment faoriqué pour armer le béton. 


— soudé : armature préfabriquée com- 
portant des fïls de faible diamètre, 
soudés entre eux pour constituer un 
quadrillage, livré en nappes ou rou- 
leaux. 

rrémte ; vide dans un plancher. — En- 
tonnoir en tronc de pyramide renversé 
pouvant être de grande dimension et 
servir de silo (à agrégats, etc.). 


trémie (bande de) : 

bande d'acier soute- 
nant l'ôtre ou des 
languettes de che- 
minée. 

trémion : barre 

d'acier soutenant une 
hotte de cheminée. 

trépan : outil de 

sondage travaillant 
à la percussion ou 
en rotation, destiné 
couches de terrain dur. 



à traverser des 


trépan-benne : outil de forage consti- 
tué par une benne tubulaire lourde 
équipée de coquillles ouvrantes. 

brésilien : tasseau en bois placé entre 
des planches nouvellement sciées, pour les 
empêcher de gauchir et les faire sécher. 


tresse : ornement imitant la forme de 
tresse. 

triangle ; connexion en série des en- 
roulements d'un système triphasé. 

triangulation : détermination des som- 

mets des triangles qui faciliteront réta- 
blissement du relevé topographique d'ur 
terrain. 

trianon (gris) : gris clair avec une 

légère addition de teinte chaude, 

tricoise : sorte de clé servant à serrer 
les raccords et, en particulier, les 
« raccords pompiers ». 

tricotses : grandes tenailles. 


trîcosine : tuile ayant une fente sur sa 
longueur. 

tridimensionnel : système constructif à 
trois dimensions généralement métal- 
lique, constitué par l'assemblage dé 
triangles. 

trigemïné : subdivisé en six parties grou- 
pées plus ou moins par deux. 


tnglyphe : ornement de la frise dorique, 
reproduit à intervalles égaux le long de 
la frise de l'entablement. 

tringler : synonyme de cingler (2). 
triphasé : à trois phases. 

triplex : nom déposé d'un verre de sé- 
curité constitué par une feuille d'acé- 
tate de cellulose placée entre deux 
[âmes de verre, 

tripoli : synonyme de Kîeselguhr 

triquef : échelle double. — Echafaudage 
triangulaire de couvreur. 
lritureu:e : machine automotrice servant 
à incorporer dans un sol préalablement 
ameubli et à lui mélanger intimement 
sur place des matériaux d'apport com- 
plémentaires. 

trochyle : moulure à profil concave 

entre deux tores. 

trors-meches : outil à chiqueter com- 
posé de trois pinceaux montés sur une 
même harpe, 

trommel : crible rotatif pour la sépara- 
tion de roches concassées selon ta gros- 
seur du grain. 

trompe : voûte tronquée formant encor- 
bellement ou porte-à-faux. 

trompillon : partie circulaire au milieu 
d'une imposte cintrée, dans laquelle vien- 
nent s'assembler les montants ou les 
petits bo:s. 

trousse coupante : pièce métallique 

terminée en biseau que l'on place à 
la base d'une paroi pour faciliter sa 
pénétration dans 

les terrains, 0 ^ ^ q ^ S 

troussequin : com- 
pas de menuisier tT n nssoqiîm 
constitué par une 

réglette avec une pointe perpendicu- 
laire à une extrémité et une série de 
trous où passe le crayon de la pointe 
à tracer, 

truelle mécanique : voir figure. 
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trumeau : partie 

de mur entre 
deux ouvertures. 

trusquin : outil 
servant à tracer 
des lignes parallèles 



trumeau 

à une rive de 



tubage : mise en place d'un tube : 
1. lors d'un sondage, pour maintenir 
les terrains traversés; 2. dans un con- 
duit de cheminée maçonné. 


tué : inutilisable. 

tuf : calcaire tendre et spongieux de 
formation récente, 

tuf té ou teufté (tapis) : 
tapis non tissé dont les 
fils de velours sont piqués 
sur une toile tissée préa- 
lablement et fixés par tuile canal 
enduction. ordinaire 

tuffeau : pierre calcaire très tendre, 
tuile canal (appellation générale des dé- 
nominations locales : tuile creuse, ronde, 
romaine, tige de botte) : tuile ayant 
l'aspect général de gouttière tronconique. 
— chaperonne : voir figure. 




tuile 

chaperonne 


— creuse : voir tuile canal. 


tuile à emboîtement : tuile fabriquée à 
l'aîde de machines et comportant des 




SimpJ* emballement 



Double emboîtement 


tuile 

a emboî- 
tement 


dispositifs en relief permettant de les 
emboîter les unes sur les autres. 

— faîtière : tuile se plaçant au faîte 
des toitures pour le raccordement des 
deux versants. Voir figure. 


tuile faîtière tuile faîtière 


f fcd fcd 


w 

tuile plate tuile plate 
ordinaire écatlle 

— mécanique : voir tuile à emboîte- 
ment. 

— plate : élément en forme de plaque 
rectangulaire, épousant généralement un 
léger galbe et ne comportant pas de 
relief au recto. 

— romaine : voir tuile canal. 

tuileau ; élément décoratif en terre cuite 
de faible épaisseur. 

tune : couchas de fascines s'appuyant 

sur des piquets et retenant les terres, 
derrière une couche de gros gravier, 
turbidîmètre : appareil employé pour la 
détermination de la surface spécifique 
des matières en poudre, 
turcîe ; digue destinée à éviter les 
inondations. 

furnapull : engin de terrassement, 
turquin : nuance de bleu assez foncé 
tuyau de chute : canalisation verti- 

cale servant à l'évacuation des W.-C 

— de chute unique : canalisation verti- 
cale servant à évacuer les eaux ména- 
gères et les W.-C. 

tuyau de descente d'eaux ménagères : 

canalisation verticale servant à l'éva- 
cuation des urinoirs, lavabos, éviers, bi- 
dets. etc. 

— de descente pluviale : canalisation 

verticale servant à évacuer les eaux de 
pluies. 

— de sortie du robinet chef (gai) : 

tronçon de conduite installé à partir du 
robinet-chef, jusques et y compris la 
traversée du mur, ou de la clôture, sépa- 
rant la voie publique de la propriété à 
desservir. 


EJ 

• * 



tuile 

gambardière 





unipolaire : à un seul pôle, 
unitaire (conduit) : voir 

fumée, 

unité d'habitation : partie 

ensemble. 


conduit de 
d'un grand 


U. P. EX. (classement) ; donnant les ca- 
ractéristiques des revêtements de sol 
plastique. 



vacation : honoraires alloués en fonction 
du temps passé à réaliser un certain tra- 
vail „ 

vacuum concrète : utiliser béton au 

vide, 

va-et-vient : commutateur 
permettant d'a! fumer ou 
d'éteindre un circuit de 
deux endroits, 

valet : outil en fer ser- 
vont ô fixer les pièces de 
bois sur un établi. 

vanne : robinet de grandes 
dimensions, 

vantail : chaque partie 

mobile d'une porte, d'une 

croisée, d'une persienne, 

etc. 

variure ; silhouette présentée par le 

panneton d'une clé, 

varlope : rabot long servant à unir et 
polir le bois. 



varlope 


vase d'expansion : réservoir relié à un 
système de chauffage à eau chaude et 
permettant les dilatations de l'eau, sans 
changement trop important de niveau. 

— d'expansion fermé : opposé au vase 
d expansion ouvert. 

— d'expansion ouvert : vase d'expan- 
sion relié sans robinet à l'atmosphère, 

vasistas : petite ouverture fermée par 

un châssis vitré ou un volet mobile. 


veau : partie supérieure d'une ferme 

d'étalement épousant la forme d'un arc. 

veinaga : effet provoqué par les veines 
d'un matériau : bois, marbre, etc. 

vemette : brosse utilisée pour imiter en 
peinture les veines du bois, 

velours : surface d'utilisation d'une mo- 
quette formée d'une couche de fils ou 
de fibres textiles coupés ou boudés, 
fixés debout au dossier, 

vélum : grand rideau placé sous un 

vitrage, pour tamiser ou atténuer la 
lumière; par extension, plafond trans- 
lucide placé sous un comble. 

ventelle : petite vanne placée dans la 
porte d'écluse, 

ventilateur : voir dessin. 



3 Ouïe d'aspiration 6 Paliers 

ventilation : partie de tuyauterie pro- 
longeant les tuyaux d'évacuation verti- 
caux et les mettant en communication 
avec l'atmosphère. 

— mécanique : système de ventilation 
permanente des logements fonction- 
nant par dépression à l'aide d'un as- 
pirateur, 

— naturelle ; système de ventilation 
permanente des logements fonction- 
nant par évacuation naturelle. 
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ventilation secondaire : tuyau amenant 
l'air nécessaire pendant les évacuation 
et empêchant l'aspiration de ta garde 
d'eau des siphons. 



garde d'eau : 


hauteur d'eau tenue on réserve 
dans les siphons 

et formant fermeture hydraulique 

ventilocoïivecteur : appareil destiné au 
refroidissement ou au refroidissement et 
chauffage de l'air dans lequel un (ou 
plusieurs! ventilateur met en mouvement 
la totalité de l'air qui le traverse. 

ventouse : orifice de prise d'air d'un 

conduit, 

verdunisation r procédé permettant la 
stérilisation d'une eau alimentaire par 
un traitement à l'hypochlorite de soude. 

vergelé : pierre calcaire tendre et assez 
grossière. 

vergette : petite baguette en acier 

placée comme soutien, dons un panneau 
de vitrail. 

vérificateur : spécialiste chargé de véri- 
fier les comptes d'ouvrages de bâti- 
ment. 

vérin : appareil à tige verticale mobile 
servant à soulever de gros fardeaux, 

— plot : généralement anneau torique 
dont la mise en charge se réalise par 
gonflage au coulis de ciment au de 
résine. 

vermicide : trait sinueux en creux, de 
longueur limitée, imitant en décoration 
la forme d'un ver, 

vermiculite : roche feuilletée de la 

famille des micas susceptible d'ac- 
quérir une grande légèreté par ex- 
pansion à chaud, utilisé comme iso- 
lant thermique. 


vernis au tampon ; vernis appliqué par 

couches et frotté avec un tampon sur 
une pièce de bois, 

vernisseur : ouvrier 

spécialiste ne faisant 
que [es applications 
de vernis. 

verre armé : feuille verre aTmé 
de verre dans laquelle est incorporé 
un treillis métallique. 

verre c villeux : verre de mauvaise qualité 
se brisant au lieu de se couper avec le 
diamant. 

~ catothermk : verre opaque aux 

rayons infrarouges solaires. 

— cellulaire ou mousse de verre : verre 
spécial à base de sable pur additionné 
d'adjuvants, broyé et additionné de 
carbone. 

— coulé : produit translucide obtenu 

par coulage et laminage. 

— feuilleté : verre formé par deux ou 
plusieurs plaques de verre liées entre 
elles par une ou plusieurs couches de 
matière plastique. 

— rnulticelluloire : verre formé d'une 

multitude de bulles accolées et séparées 
par de minces cloisons de verre (appelé 
parfois verre mousse, verre expansé), 

— opale : verre blanc, translucide, 

— perforé : verre obtenu par coulage, 
sur une table en métal garnie de sail- 
lies 

— trempé : verre constitué d'une seule 
plaque, trempé par un procédé spécial. 

— triplex : verre feuilleté constitué par 
une feuille d'acétate de cellulose en- 
serrée entre deux plaques de verre 
ordinaire. 

— (laine de) : voir laine de verre. 

verrière : châssis vitré. 

verrou : bande métallique horizontale et 
coulissante destinée à maintenir fer- 
mée une porte ou un châssis. 

— à baïonnette : bande de métal 

placée verticalement en haut et en bas 
d'une porte sur chacun des vantaux, sauf 
sur celui portant la serrure ou le bec- 
de-cane. 

versant : chaque pente d'un comble. 
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vert anglais : pigment obtenu par 

mélange du bleu de Prusse et du jaune 
de chrome. 

— de chrome : pigment à base d'oxyde 
de chrome hydroté. 

— olive : vert anglais préparé avec les 
jaunes de chrome foncés, 

— de Paris ou de Schweinfurt : mé- 
lange d'acétate et d'arsénîte de cuivre, 
employé comme pigment en peinture. 

— àe zinc ; mélange de jaune de zinc 
et de bleu de Prusse. 


vertevelle : fort piton en acier, plot ou 
méplat, cont recoudé avec une patte de 
fixation et un oeil, recevant le crochet 
arc-boutant d'une porte, d'une grille, 
etc. 


vésicule : cloque de peinture ou vernis 
appliqué sur fonds gras, 

viabilité : ensemble des travaux de 

voirie, eau, gaz, électricité, égout etc* 
vibration : action de vibrer le béton. 


vibrer : soumettre le béton à des vibra- 
tions. 


vibreur : appareil 
le béton. 

vibreuse - f î n îs- 

seuse : appareil 

servant à finir 
du béton de 
revêtement d e 
route, dalle, 
piste, etc* 


permettant de vibrer 



vibreur 


vibrof lottation : méthode de tassement 
artificiel des sols pour en améliorer la 
portance. 


vibrofonçage : technique de mise en 
place de pieux ou de palplanches à 
l'a ïde de vibrations. 

vibromoufeuse î outil de confection 
des produits manufacturés en béton 
comportant des vibrateurs et des sys- 
tèmes de démoulage* 


vice de construction : imperfection met- 
tant en cause la responsabilité des 
maîtres d'œuvre ou des entrepreneurs. 

— apparent : vice visible au moment de 
la réception* 


— caché ; non apparent, se révélant 
après la réception. 


vide-ordures : ensemble de conduits avec 
ouverture hermétique et réceptable, trans- 
portant les ordures des étages au soi* 
vide-tourie : appareil basculant permet- 
tant de vider une tourie. 


vide sanitaire : vide continu et ventilé, 
de 20 cm au minimum, entre les plan™ 
chers bas de rez-de-chaussée et le sol, 
dans les immeubles ne comportant pas 
de caves ou de sous-sol* 

vieiïlissage : action de donner l'aspect 
du vieux. 

vieillissement : modification des proprié- 
tés d'un matériau avec l'âge* 

vtllebais : pierre de taille de l'Aîn. 
vinylique sans joint (résine — ) : revê- 
tement de sol sans joint, obtenu par 
application sur la surface à revêtir de 
plusieurs couches de pâtes résultant du 
mélange d'une émulsion de résine viny- 
lique, d'adjuvants, de charges, de pig- 
ments et de colorants. — Souvent dési- 
gné par le nom de « sol plastique », 
vinylique en feuilles (résine — ) ou 
tapis vinyle : revêtement de sol obtenu 
par application sur la surface à revêtir 
de feuilles à base de chlorure de vinyle, 
d'adjuvants, de charges, etc. 

violon : grattoir de peintre de forme 
triangulaire. 

virole : petite ceinture métallique pla- 
cée à l'extrémité d'un manche* — Tam- 
pon en tôle amovible. Anneau plat en 
métal placé en bout d'un tube. 

vitrauphanie : imitation de vitrail, obte- 
nue en collant sur une vitre un papier 
translucide imprimé. 

voie ; écartement des dents d'une scie 
pour faciliter son glissement pendant 
lo coupe. 

voile : mur en béton. 

voile mince : plaque de couverture en 
béton à simple courbure, de faible 
épaisseur. 

voile ment : syn, de flambement* 
volet ; panneau obturant une baie* 

— roulant ; volet s'enroulant sur un 
tambour. 

volige : planche mince utilisée comme 
latte, normalement de U x 10 à 18 mm 
de section* 

— chcmlaftée : volïge ayant une coupe 

braise sur la rive placée au-dessus et 
où s'accrochent les crochets d'ardoises, 
voligeoge : plancher en voliges* 



voligeage 
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volt : unité de potentiel ou tension 

(abréviation V), 

volume habitable : total des surfaces 

habitables multipliées par les hauteurs 
sous plafond. 


volute ; ornement en spirale* — Pre- 
mière partie de limon en bas d'un 
escalier, qui forme enroulement, et sur 
laquelle on pose le pilastre de la rampe 
en fer. 

vomitorium : local 

d'accès du public à 
une salle de spec- 
tacle* 



vo lissoir s 


voussoir : chacune 

des pierres formant 
le cintre d'un arc, d'une voûte ou d'une 
arcade 


voussure : raccord courbe entre plafond 
et mur ou corniche, — Surface d'intra- 
dos. — Synonyme de voûte en encorbel- 
lement, 

voûtain : petite voûte généralement en 
brique et surbaissée, s'appuyant sur des 
poutrelles. 



Cprrelagt 
Voutoin en 
briques 
sur champ 


Poutrelle métallique 


voûte en berceau : 

voûte en plein cintre 
portant sur deux 
murs parallèles. 

voûte sarrasine : 

voûte support d'un 
escalier réalisée à 
l'aide de briques 
creuses minces hourdées au plâtre et 
sans utilisation de coffrage. 

voyant : moyen d'appel optique consis- 
tant en une pièce dent la position 
ou l'aspect est modifié sous l'action 
d'un courant électrique pour attirer 
î'attention ou pour indiquer qu'une 
certaine opération a été effectuée. 



V.R.D. : abréviation de voirie et ré- 
seaux divers. 



voûte en berceau 


voûta in de plancher 
voûte : voir dessin (ci-contre). 


vrille : outil utilisé par le menuisier 
pour ^ préparer l'emplacement d'une vis 
à bois. 



wagon : élément de conduit ô incorporer 
dans un mur et pos- 
sédant des oreilles 
de I foisonnement 

wash primer : impres- 
sion phosphatonte 
stable au phosphate 
de chrome, permet- wagon 
tant, en une seule 
opération, la passivation des supports 
métalliques, leur protection temporaire 
contre lo corrosion et roccrocnage 
ultérieur des peintures de finition. Uti- 



liser de préférence peinture primaire 
réactive. 

wastringue : outil 

dérivant de ta plane 
et du rabot. 

watt : unité de 

puissance fabrévia- wastringue 
tion : Wï. 

white-spirit : produit pétrolier utilisé 

comme solvant de dégraissage et com- 
me diluant de peinture, en rempla- 
ment de l'essence de térébentîne* 
workabilîté : synonyme d'ouvraDihté. 




X 


xylûïîth (marque commerciale) : béton 
magnésien à fi lier, constitué par de la 
fibre de bois. 


xytophène : marque déposée ; produit 
de protection du bois envers les in- 
sectes dits xylophages qui se nourris- 
sent de celui-ci* 



Z-A.C : zone d'aménagement concerté : 
secteurs à (Intérieur desquels l'Etat, la 
commune ou un établissement public 
décide d'intervenir pour réaliser ou faire 
réaliser l'aménagement et l'équipement 
des terrains. 

Z.A.D. : zone d'aménagement différé qui 
permet aux pouvoirs publics d'exercer, 
dans un périmètre donné, un droit de 
préemption. 

zamak : alliage de zinc et d'Gfuminiura 
zingage : revêtement de zinc sur un autre 
métaî* 


zonage : en urbanisme : division de la 
ville en zones réservées à certaines 
activités. 

zone climatique ; zone définie conven- 
tionnellement par des règlements natio- 
naux, 

Z.U.P : zone à urbaniser en priorité : 
périmètre à l J intérieur duquel une collec- 
tivité décide d'aménager des équipements 
et de construire ou de faire construire 
des logements. 
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